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جلالة املك فهد 
حلالة الملك يقضى اياما 

للراحة خارج جدة 

جدة ٠واس.‏ : جاعتا 5 
الديوان الملكى ما يلى : 
الله تعالى سيقضى جلالة 0 
الحرمين الشريفين الملك المفدى 
قهد بن عبدالعزين بضعة ايام 
للراحة خارج مدينة جدة اعتيارا 
من هذا اليوم السبت ٠‏ امس » 
التاسع من شهر محرم لعام 
٠7‏ 8١ه‏ بعد أن اطمأن جلالته 
حفظه الله على انقاذ جميع 
مراحل عودة الحجاج الى 
اوطائهم سالمين .. حقظ الله 
جلالته يرعايته وأمده بعونه 
وتوفيقه . 


إساع 

جلالة الملك وولى العهد 
يشيدان بجهود العاملين 

بالمستشفى التد 
الرياضص مواسس. : أعرب جلالة 
الملك اللقدى فهد .ين عبد العزين عن ., 
شكره للمستشار والشرف على 
اعمال الادارة بمستشقى الملك 
فيصل التخصصى ومركز الايحاث 
الطبى الدكتور فهد العبد الجبار 
وكافة العاملين بالمستشفى على 
الجهود ‏ الطبية التى يذلت ومازالت 
تبذل للرقى بالخدمة الطبية ف 
المملكة الى اعلى المستويات ف العالم 
سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعدنا 
بعونه وتوفيقه .. جاء ذلك ف برقية 


البقية ص ١‏ 


0 


فيينا ‏ روما - الوكالات : دعا السد بيتر جاتكوقتيش وزير الخارجية النمساوى امس الى قيام اوروبا بدور اكبر فى حل ازمة الشرق 


الاوسط وقال ان الامن فى كل من المتطقتين متصل اتصالا وثيقا واستبعد الوزير ق كلمته امام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر 


البركاتيين 


الاوروبين والعرب الذى يستغرق يومين التوصل الى اى تسوية دون الاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى اقامة وطن وادان السيد 


جانكوفيتش ايضا 


جميع اشكال الارهاب ودعا الى تعاون دولى ف مكافحة الارهاب 


.. واكد تأبيد بلاده المحايدة لعقد مؤتمر دولى للسلام فى 


الشرق الاوسط على اسشاطل القرار 747 لمجلس الامن التايع للامم المتحدة ويقترح هذا القرار مقايضة السلام بالارض التى احخلتها 
اسرائيل فى حرب !147 م... وكان السيد كارل بليكا وزير داخلية النمسا قد ناشد الدول الاوروبية امس الاول الاعتراف بحق الفلسطينيين 


فى اقامة دولة مستقلة وقال ان ذلك سيكون الخطوة الاولى فى مبادرة اوروبية فى الشرق الاوسط و يشترك حوالى ٠‏ برلمائى من ١7‏ دولة 
اوروبية وتسع دول عربية فى الاجتماع الذى يعقد فى القصر الامبراطورى السابق يوسط قيينا . 





لبوظيى رق نَ 0 ع هنا امس ان الاجتماع الخامس لوزراء الشباب 
والرياضة يدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقد بدولة الامارات العربية 
المتحدة خلال الفترة من 15 الى 4" ديسمير المقبل على ان يسبقه اجتماع لؤكلاء 
الوزارات يومى ١0‏ و8١‏ من الشهر نقسه لاعداد مشروع جدول الاعمال . 

وصرح السيد عبدالله ايراهيم مدير ادارة الثقافة والاعلام بالمجلس الاعلى 
للشباب والرياضة ف دولة الامارات بأنه سيتم خلال اجتماع المجلس الوزارى 
استعراض انشطة الشباب التى تم انجازها بدول المجلس خلال المرحلة السابقة 
ووضع استراتيجية العمل الشبابى للمرحلة المقيلة . 


وقال فى تصريح للصحفيين ان دولة الامارات ستستضيف المهرجان 


المسرحى 


الثاتى لشياب مجلس التعاون الذى سيقام خلال شهر اكتوير من العام المقيل ١541/‏ 
وتقدم فيه جوائز للفرق الثلاث القائزة بالمراكز الاولى . 


صم 





إعلسق 


الجميبل وميتران يبحثان الازمة اللبنانية 


بيروت (ق ن )١‏ توقعت 


- مصاير حببحفية أمثك إمس ان 


يقوم الرئيس الليناتى امين 
الجميل بزيارة لباريس ف اواخر 
شهر سيتمين الحالى . 

وقالت صحيفة ( النهيار) 
اللبنانية ان الرئيس الجميل - 
سيلتقى خلال الزيارة مع 
الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران 
ورئيس الوزراء جاك شيراك . 

ومن المقرر ان يبحث الرئيس 
الجميل خلال لقائه مع الرئيس 
ميتران جوانب الازمة اللبنانية 








وموضوع استمرار الوحدة 
الفرتسية العاملة فى جنوب 
لبنان - 

80 


من انسحاب الوحدة القرنسية 





اصاية عدد من | الشتون الفرئسيين تدنوب أعنان 


بيروت ٠‏ ق ن ١ء‏ : تضاريت الانياء الواردة من الجنوب اللبنانى حول عدد ضحايا انفجار اللغم الارضى 
باحدى مدرعات الوحدة الفرتسية العاملة فق اطار قوات الطوارىء الدولية ق جنوب لبنان صباح امس .. فقد 
ذكر مصدر اعلامى ق الوحدة الايرلندية ف الجنوب أن عدد ضحايا الانفجار جريحان فى حالة خطيرة وتم 


نقلهما بطائرة هليكويتر تايعة لقوات الطوارىء الى مستشفى القوات الدولية فى الناقورة 


.. وق نفس الوقت 


ذكر تقرير لقوى الامن الداخلى اللبناتى ان ضحايا الانقجار ثلاثة حنود قتلى وعدد من الجرحى . 


وساد جو من التوتر فق مناطق انتشار 


القوات الدولية التى اعلنت حالة التأهب 
والاستتفار 
تواجدها . 


القموى قلق محيط 





انذاركاذب يوجود قديلة 
على طا طائر: 0-4 ة نانيد 

لذدن !١‏ ف بء : اعلن يوليس 

سكوتلاتديارد ان مطار هيثرو تلقى 


مساء الجمعة انذارا كاذبا يوجود 
قنيلة لحظة هيوط الطائرة التى كانت 
تقل مارجريت تاتشر رئيسة وزراء 
بريطائيا لدى عودتها من اوسلو على 
اثر زيارتها الرسمية للترويع ٠.‏ 
واشار متحدث. ياسم اليوليس 
البريطاتى الى أن اجهزة امن المطاز 
قامت بتفتيش الطائرة التايعة 
للسلاح الجوى الملكى ٠‏ رويال٠أير‏ 
فورس ٠‏ عقب مغادرة تاتشر المطار 
وسط حراسة مشددة احاطت يركبها . 
حتى لندن بيد ان عملية تفتيش 
الطائرة التي استغرقت اكثر من 
الساعة لم تسفر عن العثور على اية 
متفجرات .. : 


ول بيروت ادان معظم السياسبين 
اللبئانيين الحادث وحذروا 
الاعتداءات المستمرة على الوحندة 
القرنسية الى سحيها بشكل مفاجىء من 
جنوب ليتان هما سيئعكس سلبا على 
وضع القوات الدولية فى الجنوب 
اللبنائي ‏ 

ومن ناحية ثاتية قطع رصاص 
القنص المتقرق على محاور الاسواق 
التجارية فى بيروت الهدوء الذى ساد 
جميع محاور القتال فى العاصمة 
والضاحية الجنوبية والجبل .. بينما 
تستمر نقاط العيور بين شطرى العاصمة 
على حالها ويقتصير عبور المواطنين 
والشاحتات على معير الكفاءات المريجة 
فيما يقتصر العبور على ممر المتحف 
البربير علي النواب والدبلوماسيين مع 
استمرار اغلاق معبر الفرنسيسكان 
سياق الخيل امام العبور . 


روما ( ١‏ في ) ذكر ياسر عرفات رئيس منظمة 
التحرير الفاسبطينية ان ثمة عمليات عسكرية 
يجرى الاغداد لها الآن ضد كل من تونس 
والجزائر واليمن الجنوبية والعراق لضرب 
الفلسطيتيين التابعين لمنظمة التحرير 
بحجة الرذ الانتقامى على ا#قداءى كراتشى 


٠ واسطتبول‎ 


وادلى الرعيم الفلسطينى يحديث الى مجلة 
( اسيريسو ) الابطالية فى عددها الصادر يوم 


آلاثنين . 


من أن بواجي 





الفلسطينية 





من جهة ثانية حذو الشيخ صباح 
الاحمد نائب رئيس. الوزراء ووزير 
الخارجية الكويتى من خطورة الوضع 
الراهن فى الشسرق الاوسط بسيب 
استمرار الحرب العراقية الايرانية 
وجمود القضية الفلسطينية ومن بقائها 
دون حل الامر الذى يترتب عليه تهديد 
للامن والاستقرّار ف المنطقة والعالم ٠‏ 

ودعا الشيخ صباح ف كلمة له خلال 
مأدبة عشاء أقامها تكريما له وزيسر 
الخارجية الايطالى جوليو أتدريوتى 
الليلة قبل الماضية ونقلها راديو الكويت 
امس الدول الاوروبية الى تكثيف 
جهودها والقيام يميادرة جديدة وفعالة 
من اجل المساهمة فى ايجاد حل لازمة 
الشرق الاوسط وايقاف الحرب العراقية 
الايرانية . 

وقال ان هناك ارتباطا وثيقا بين 
الامن والاستقرار فى الشرق الاوسط 
والامن الاوروبى الامر الذى يحتم على 
الدول العريية والاوروبية ايجاد ارضية 
مشتركة للتعاون الايجايى بين 
الجانييت .. واعرب عن ارتياحة لموقف 
أيطاليا الثابت والمبدثى ازاء القضايا 
العربية وخاصة القضية الفلسطينية . 

واكد جوليو اندريوتى وزير الخارجية 
الايطالى فى كلمة مماثلة على الحاجة 
الملحة لبذل كل جهد من اجل حل 
الصراعات الخطيرة القائمة فى الشرق 


الاوسط معريا عن قلق ايطاليا وامتمامها 
ازاء هذه الصراعات . 

واشار الى أن ايطاليا مازالت تعتقد 
بأن حل مشكلة الشرق الاوسط يعتمد 
على الحل المركزى للقضية الفلسطينية 
والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى 
فى تقرير مصيره وحق الجميع فى العيش 
بأمن وسلام ق المنطقة . 

واعرب عن قلق بلاده من جراء 
استمرار الحرب العراقية الايراتية 


٠‏ وانعكاساتها السلبية على الوضع فى 


الخليج والشرق الاوسط داعيا الطرفين 
المتحاريين الى فض نزاعهما بالطرق 
السلمية ومشيرا الى رغبة واقتناع الدول 
الاوروبية ببذل جهودها للمساعدة ق 
ايقاف هذه الحرب . 

كما اجتمع الرئيس الايطالى 
فرانشيسكو كوسيجا امس مع الشيخ 
صباح الاحمد الجابر نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى 
الذى يزور ايطاليا حاليا . 

وذكرت وكالة الانياء الكويتية يتية انه تم 
فى الاجتماع الذى حضره وزير 
الخارجية الايطالية جوليو اندريوتي .. 


استعراض مشلة الشرق الاوسط 
والحرب العراقية الايرائية وما تشكله 
من تهديد للسلام العالمى .. كما تم بحث 
المشكلة الفلسطيئية . 





غارات عراقية على خمس 
محطات ضخ نفطية ايرانية 


بغداد . واع :٠.‏ 


شنت طائرات حربية عراقية في الساعة العاشرة 


والدقيقة العاشرة من صياح امس غارات مدمرة على خمس محطات ضخ 
نفط ايرانية وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية ان الغارات 
التى ملت محطات ضلخ النفط ف حقول رازان وتنكى فنى . ورام هرمز . 


وياغى ملك . وبال بلبا . 
تتصاعد منها . 


واشار البيان العسكرى العراقى الى 
ان جميع الطائرات المغيرة عادت الى 
العراق سالمة ياستثناء طائرة واحدة 
سقطت فى الاراضى الايرانية وحمل 
الجانب الايرانى مسؤولية الحفاظ على 
قائدها . 

من جهة ثانية قطع راديو طهران 
يرامجه العادية امس السبت ليذيع 
انئذارا بوقوع غارة جوية عراقية على 
طهران .. وقد استغرق هذا الانذار 
حوال عشر دقائق نظرا لآن راديو 
طهران الذي .قطع برامجه العادية في 
الساعة 4هرة قد اشار الى انتهاه 
الانذار بوقوع الغارة على العاصمة 


: الايرانية فى الساعة 5٠ر١٠‏ وجدير 
: | بالذكر ان العراق هدد يوم الجمعة يوقف 


الهدنة التى يلتزم بها منذ اكثر من عام 
محى فى حرب المدن بعد الانفجار الذي 
وقع فى يغداد ليلة الخميس الجمعة من 
جراه صاروخ ارض ارض ايرائي اسقر 
حسيما ذكرت بغداد عن مصرع 7١‏ 
واصاية 8١‏ بين السكان المدنيين . 


كما اعلن امس أن العراق ابلغ مجلس 
الامن الدولى بان ايران كثقت مؤخرا من 
صرب الاهداف السكنية العراقية . 
وقال راديى يغداد ان ذلك جاه فى 
رسالة بعث بها السيد طارق عزيز نائب 


باريس - الوكالات . 


الكويت 


اكدت مصادر فرئسية مطلعة 
ان الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران سيقوم بزيارة 
للكويت ل ١4‏ سيتمير الجارى تستغرق 
يلتقى خلالها والشفخ جاير الأحمد ( الصياح أمير 
.. ؤقال المصادر نفسمها أن هذه الزيارة التى 
ستجىء فى طريق عودة الرئيس الفرنسى الى باريس بعد 
انتهاه زيارة رسمية سيقوم بها لاندوئيسيا تأتى بناء على 
طلب الرئيس ميتران نفسه حيث ابدى رغبة فى الاطلاع 
من اللسؤولين الكويتيين انقسهم على تطورات الحرب 
العراقية الايرانية وهى التطورات التى يتابعها الرئيس 
ميتران باهتمام خاص ويشكل منظم . 


اشتعلت التيران فيها وتركت سحب الدخان 


رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقى 
الى السيد جافيير بيريز دى كويلر الامين 
العام للامم المتحدة تم توزيعها امس على 
اعضاء مجلس الامن الدولى .. 
واضاف الراديو ان الرسالة التى 
نقلها ممثل العراق الدائم لدى الامم 
المتحدة اوضدت ان ١87‏ مدنيا عراقيا 
قتلوا نتيجة للقصف الايرانيى لمناطق 
سكنية ق العراق وان اثنتى عشرة 
مدينة تعرضت للقصف الايرانى خلال 
الاسبوع الماضى مما ادى الى قثل وجرح 
عدد من المدنبين وهدم اكثر من ٠٠١‏ 
منزل وثلاث عشرة مدرسة وتسعة عثر 
محلا تجاريا واربعة مستشفيات ٠‏ 





3 الؤمط 


منظمة المؤتمر الاسلامى 
تددن 
الاعتداءات الصهيونية 
جدة - الوكالات ٠:‏ اعربت 
منظمة المؤتمر الاسلامى عن 
استنكارها وادانتها للاعتداءات 
الاسرائيلية المتكررة على مخيمات 


اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان 
والمناطق التجارية والسكنية والتى 
اسفرت عن عشرات الضحايا 
بالاضافة الى عمليات التخريب 


والتدمير .. وطالبت المنظمة فى بيان 
اصدرته امس مجلس الامن الدولى 
باتخاذ اجراءات عاجلة لوقف_هذه 
الاعمال الارهابية .. كما طالبته 
باتخان الاجراءات القورية طعاقية 
اسرائيل وانقاذ اللاجئين 
الفلسطينيين والمدئيين اللبنانيين من 
الممارسات العدوائية المتكررة .. 
واكدت المنظمة من جديد دعمها 
ومساندتها للفلسطينيين فى كفاحهم 





الامير سلطان يرعى تخريج دفعة من الطيار ين 

جدة ١‏ واس ٠‏ : يقوم صاحب السمو الملكى الامير سلطان بن 
عبدالعزيز النائب الشائى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدقاع 
والطيران والمقتش العام اليوم بمشيئة الله بزيارة نفقدية للقاعدة 
الجوية بجدة وسيقوم سمو الامير سلطان بن عبدالعزيز خلال زيارته 
القاعدة بارّاحة الستار عن احد مشاربع القوات الجوية بالقاعدة .. 
كما درعى سموه حفل تخريج دفعة من الطبارين والمهندسين 


سمو الامير عبدالمجدد يتراس اجتماع لجنة اعمال الحج 





التعضير لوسم الهج القادم 


© من سليم حامقد : 


المدينة : ترأس صاحب السمو الملكى الامير عبدالمجيد بن 
عبد العزير امير منطقة المدينة المثورة ظهر امس تمكتب سمود 
بالامارة اجتماع لجنة اعمال الحج ف المديتة المنورة بحضور 


كافة اعضاء اللجنة . 


هذا وقد تضمن جدول الاعمال 
دراسة وتقييم التقرير المرفوع من لجنة 
متايعة !عمال المج عن السلبيات التى 
ظهرت للجنة اثناء موسم الحج لعام 
5ه ودراسة وتقييم تقرير لجنة 
الاسكان كما اطلعت اللجنة برئاسة 
سموه علي متمروع اللائحة المعدة من 
قيل معالى وزير الحج والاوقاف الاستاذ 
عبد الوهفاب احمد عبد الواسع لنظام 
المنازل المعدة لاسكان الحجاج وتعديل 
النظام الحالى : 

هذا وقد تمت خلال الاجتماع 
مناقشة كافة التقارير المقدمة من لجنة 
المتابعة واللجان الفرعية ومن اهم ما 
تمخض عنه الاجتماع . 

التاكيد على المباشرة فى تهيئة الارض 
المخصصة لاستقيبال حجاج الموسم 
القادم وذلك بايصال كافة المرافق اليها 
وتسويرها وقد اعطيت للاعضاء الفرصة 
الكافية لاعداد ملاحظاتهم حول التتارير 
المنوه عنها واحتياجات كل مرفق 
وتصوراته لتقديمها فى الاجتماع القادم 
هذا وقد اصدر سمو الامير عبدالمجيد 
بن عبد العزيز خلال الاجتماع امره 
لجميع الاعضاء فى اللجنة من رؤساء 
الادارات ذاث العلاقة يضرورة البدء فى 
لسر 


وسط مصاعب مالية كبيرة : 





و« ©» »م 35 7 ل 
الجمعية العامة تبدا أعمالها الثلاناء 
نيويورك ( د ب )١‏ تيدا الجمعية العامة للأمح المإحدة جلساتها فى نيويورك 

يوم الثلاثاء القادم حيث لا تواجه ازمات دولية كبرى فحسب بل ايضا مخاوف 


من انهيارها ماليا . 

وقد أعد خافيير بيريز دى كويلار 
تقريرا لعرضه على وفود تمثل ما يزيد 
عن مائة وخمسين دولة جاء فيه اننا لا 
تعلم ما اذا كانت الامم المتحدة ستظل 
قادرة على الوفاء بالتزاماتها حتى نهاية 
العام الحالى . 

وقد هددت واشنطن بالامتناع عن 
دفع جزء كبير من المساهمات التى تلتزم 
بدفعها بمقتضى ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 

فقد طالبت الولايات المتحدة بوصفها 
المساهم الأكير بنقوذ اوسع نطاقا على 
الموضوعات الخاصمة بالميزانية وكانت 
لجنة خاصة اصدرت توصياتها لق 
الشهر الماضى بخفض انفاق الامم 
المتحدة قد اخفقت ف التوصل الى اثفاق 
بشان مطلب الولايات المتحدة ٠‏ 

ويلزم التوصل الى حل جزنى 
للمشكلة المالية على الاقل وذلك اذا كان 
لابد ان يسعى خافيير بيريز دى كويلار 
الى تولى متصب السكرتي العام للامم 
المتحدة لفترة ثانية . 

وتنتهى فترةتولى دى كويلار الحالية 
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دى كويلار 


البالغة خمسة اعوام يوم ١؟‏ ديسمبر 
وقد عرف هذا الدبلوماسي بأسلوبه 
الهادىء . 

وبغض النظر عن خافيج. البالغ ستة 
وستين عاما والذى اجرى مؤخرا عملية 
جراحية فى القلب فانه لم يظهر ف الأمق 
اي مرشمح آخر ذو ثقل ويقول بيريز دى 
كويلار انه لن يعمل فترة اخرى الا اذا 
كانت المنظمة قادرة على البقاه من 
الناحية المالية . 


وزدر الدولة الكويتى راشد الراشد : 





التحضير منذ الآن لموسم الحج القادم 
وذلك لتلا كتير من السلبيات وتوفير 
المزيد من الخدمات لضيوف الرحمن كما 
اتخذت خلال الاجتماع التوصيات 
اللازمة حيال الموضوعات المدرجة على 
جدول الاعمال . 


































بحث ترتييات المؤتمر 
1 لصناعى ؛ 2 
الدوحة ( واع ) بدلت هنا آمس 
احتمالعات اللحدة التحضيرية لؤتمر 
الصناعيين ف أقطار الخليع للعربى 
لبحث الترئيبات الخاصة بانعقاد 
المؤتمر الثانى لمصناعيي الخليحيين 
وتحث اللجئة (: اجتماعاتها التى 
تستمر يومين الموضوعات الصناعية 
على الساحة الخليجية اصافة إلى 
مناقشة اما تم تفيذه من توسيات 
المؤتمر الال 'للصناغيين الذى عقد 
فى اللدوحة خلال الشهر النافى 
والتهيئة لعقد اللؤتمر الثاتى ٠‏ 
نمالا : 
ممثل المنظمة 
في كراتشى ينقى 
اى علاقة بالاختطاف 
اسلام اباد ٠١‏ قا باء دعا 
دالزراق السمان ممثل منظمة 
التحرير الفلسطينية فى اسلام اباد 
السلطات الفاكسنانية الى تسيش 
مشر المنظمة بعد أن شرت ا 
المحلية أشاء تفيد باحتفاء أحد 
المشدُولين عر مديعة الطائرة 
الموينح الامريئئية يها . 
وقد نشارك المسحق هذه الاساء 
عقب اعثقال سلمسان التساراكي 
المشتبه فى تزعمه الجماعة الارهابية 
التى احتمالت ارعاش الطائية , 
الامريكية سمطار كراتثي 1 
نا 
اغلاق محطة نووية 
فى بريطائها . 


لندن .واس. اعلقت محطة 
٠‏ برادويل ٠‏ للطاقة النووية الواقعة 
على ساحل مقاطصة . اسكسن ٠‏ 
شمال شرق لندن امس اثر تعطل 
احد الفاعيلات فيها 
محسادر هيئة الطاقة النورية 
البريطانية ان العمل سيتوقف 3ق 
اللحطة المدكورة لمدة اسبوعين وقالت 
المصاار نفسسها إى الهيئة 6 
شديد مثشاوف السكار الك 
يقطتون بالقرت من المحطة 0 


أ ستاط., الاشفاع النووى . 


إ" 


ودكرت 


القمة الخليجية تبحث الاستراتيجيات الدفاعية والاقتصادية والامنية 
الكويت ( واس ) قال وزير الدولة الكويتى لشؤون مجلس الوزراء السيد 


راشد عبدالعزيز الراشد ان الترتيبات قد اتخذت لانتجاح مؤتمر القمة القادم 
لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقدد فى ابوظبى 


1 المملكة: تتحتفل 0 التخيل العردي صه 


0 الاجر اءات د لتقل البضائع الخلنجية. 


1 بعد توقف :“المقاوضات مع أضحاب الباخرة 


اكسيرس). 





تستغرق عدة ساعات 











3 300 صا 


ممه 
العقيد القذاق يصل 
الى اديس ابابا 
اديس ابابا (ا.ف.ب) 
وصل العقيد معمر القذاقُ 
الرئيس الليبى الى اديس ابابا 
امس السبت فى زيارة مفاجئة 
لاثيوبيا لا تعرف مدتها . 
وكان ف استقباله والوفد 
المرافق له رئيس الدولة الاثيوبية 
امتجستو مايلى مريام . 
وقد التقى الرئيسان الاثيوبي 
والليبى فق بداية شهر سيتمبر 
الحالى خلال مؤتمر قمة معدم 
الانحياز الذى عقد ف هرارى . 


والطمانينة فى ربوء لبان 


واوضح الراشد فى حديث سحفى 
نشر فى الكويت امس ان قادة دول 
المجلس سيبحثون القضايا المهمة التى 
تشغل بال المواطن الخليجى والتى س 
شاتها ان تفتح افاقا امام مستقبل 
التعاون والتنسيق ومراحل التوحيد ل 
التشريعات والبرامج والقوانئي بين 
الدول الاعضاء ف المجلس . 

واضاف ان القادة سسيناقشون كذلك 
الاستراتيجيات الدفاعية والاقتصادية 
والامنية للمنطقة الى حائب القضايا 
الثقافية والاحتماعية والتربوية 
والاعلامية الآخرى . 


واشار الوزير الكويتى الى ان الحرب 
العراقية - الايرانية وتطوراتها ستكين 


ضمن الموفوعات التى ستبحثها 
القمة . 


من جية آخرى اعرب الراشد عن 
استنكار الكويت التديد للاعتداءات 
الاسرائيلية الاخيرة على لبمان والتى 
راح ضحيتها العديد من الابرياء 
0 والفلسطيبيين ودعا الشعب 
اللبنانى الى التكاتف لوضع حد 
لاستمرار خلاماتهم وتومير الامن 
كما اعرب 
عن آمله ى ان يوفق اللساديون وخاصة 
لجنة الموار الوضى اق مساعيها من 
اجل اعادة الاستقرار والامان الى 
بلادهم . 








مصر تبلغ الاردن 
بنتائج قمة الاسكندرية 





الرفاغي 
اقاب. 


القامرة ٠‏ علم اق 
ورارة الخارجية المصرية أى عصدت 
عبدالمجيد مزير الخارجية المصرى 
اجرى حديثا تليفونيا امس السيت 
مع زيد الرماعى رئيس وزراء الاردن 
املغه بنتائح لقاء القمة بين الرئيس 
حسئى ميارك ورئيس الوزراء 
الأسرانيلى شيمون بيريز وافاد 
المصدر نقسية أن تبثيل العربي رئيس 
الوقد المصبرى قل مفاوصات طابا 
اكد انه بسييتدعى نقراء الدول 
التى ستمى اليها القصاة الدوليون 
النلاتة الذين تم الاتعاق عليهم بى 


الجاببين للتحكيم فى البزاع وذلك 
الاحطارهم بالقرار الدى اتخذ ف هدا 
الشان 

ورفشش. العاني الكشيفا عن 


حمسيات او شخصيات القضاة قبل 
ان يوافقوا على قيول هدد الميمة 
واوصضح ان القصاة الدوليين 
سيبداون عملهم ل جنيف ال غحسين 








ااا اللهية 


اانه لجرك 











دفعا للمسيرة التاجحة بين دول مجلس التعاون : 





تطوير وتعزيز التعاون الاعلامى بين دول المجلس 


الرياض ( واس ) بدا يمقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صياح امس 
الاجتماع الثائنى لمديرى عامى وكالات الاثباء يدول محلس التغاون برئاسة مدير عام الاعلام بسلطتة 
عمان الاستاذ محمد ين سالم المرهون . 





الامير مقرن 
الأمير مقون يفتتح 
ندوة الرعاية 

الاجتماعية الثزاتاء 

حائل ( واس ) تنظم_مديربة 
الشؤون الصحية بمتطقة حائل 
بحضور صاحب السمو الملكي الآمير 
مقرن بن عبدالعزين امير منطقة 
حائل يوم الثلاتاء القادم ندوة عن 
الرعاية الصمحية الاولية . 

ويشارك ف هذه الندوة التى تقام 
بالمركز الثقاق كل من وكيل وزارة 
الصسحة للطب العلاجى الدكتور 
عبد الرحمن السويلم ومدير عام 
المراكز المسحية بالوزارة الدكتور 
يعقوب المزروع ومدير عام الشؤون 
الصحية بمنطقة حائل الدكتور بدر 
الربيعة . 


مدير الشؤون الصحية 
بعسير يجتمع مع نائب 
ممثل اليونئيسيف 

ابها ( واس ) اجتمع مدير عام 
الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة 
الدكتور ايراهيم الفواز صباح امس مع 
نائب ممثل منظمة اليونيسيف بالمملكة 
ابراهيم جبر وذلك بمقر المديدية بأيها . 

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من 
المواضيع منها عمل الترتيبات اللازمة 
لعقد ندوة حول علاج الجفاف بالتعاوين 
مع شركة متخصصة ف هذا اللجال . 


وفد القى الاستاد المرهون كلمة 
اشار فيها الى الدور المهم الذى تقوم 
به وكالات الانباء والذى يؤكد 
ضرورة تطوير وتعزير التعاون 
والتنسيق فيما بينها لضمان ايصال 
الخبر المسحيح الذى يعكس صدق 
نوايا ابناء هذه المنطقة وايران 
انجازات دولها فى مختلف المجالات ٠‏ 

ثم القى مدير عام الاعلام 
بالامانة العامة لمجلس التعاون 
الدكتور عبدالله الجاسر كلمة اشار 
فيها الى الاجتماع الاول لمديرى 
عامى وكالات الانباه كان بداية قوية 
للتعاون المشترك بين دول المجلس . 

واكد ان دول مجلس التعاون 
تعلق اهمية بالغة على قنوات تدفق 
المعلومات حيث تشكل وكالات 
الانباء محسادر اساسية فى تقل 
التنمية باشكالها المتعددة من والى 
الراى العام . 

وقال ان اهتمام مجلس التعاون 
بيذه الاجهزة الاعلامية يزداد 
بشكل كيد. ف محاولة لخروجها من 
المحلية الى الاقليمية وعلى المستوى 
الدولى .. مؤكدا ان ذلك لن يتم 
بشكل مرض الا من اتحادها 
وتعاونها والتنسيق فيما بينها تمشيا 
مع اهداف وقرارات مجلس 
التعاون . 

وذكر الدكتور الجاسر ان 
التنسيق والتعاون الاعلامى 
المشترك بين هذه الوكالات يعني 
التصاقها بمسيرة مجلس التعاون .. 
معالجة هصوم المهنة يصقة 
جماعية .. بمعنى ان تكون وكالات 
انباء المجلس وليست وكالات ائياء 
عن المجلس . 

واشار الى أن الاجتماع الاول 
لوزراء الاعلام اقر العديد من التقاط 
العملية لدقع مسيرة التعاون يين 
وكالاتنا الوطنية .. معربا عن امله ق 
أن يتمكن هذ الاجتماع من ترجمة 
هذه الثقاط عمليا . 

وسيتم خلال الاجتماع بحث 
ورقة العمل المقدمة من الامانة 
العامة لمجلس التعاون التى تتناول 
السيل والمنطلقات الاساتع للتعاون 
















تيش 1 


المشترك فى مجال الوكالات وقد 
حددت هذه الورقة المرتكزات 
الرئيسية لهذا التعاون واقترحت 
بعض التصورات العملية لتنفيذها 
فى مجالات الاخبار وتبادل المعلومات 
والتعاون مع الوكالات العالمية 
والاجنبية والتعاون ف المجالات 
الفنية والتدريب والتعاون فى المجال 
الفكرى . 

كما سسيتم بحث مذكرتى الامانة 
العامةحول تطبيق التعرفة المخفضة 
ودعوة وكالات انياء دول المجلس الى 


جدة (واس ) اجتمع معال 
ورير الشؤون البلدية والقروية 
الاستاد ابراهيم العبقرى ينكتت, 
معاليه بالوزارة امير مع كل من 
معال آمين سدية جٍسدة اليندس 
محمد سعيد فاربى رمعا امي 


محمد يعبر ترفيق ومعالي اشينا 
اديب ' النوية امهنديس عمر قاهن: 
ومعال' “مل مدينة إلدمام الالستاذ 
, زايد هم السكيي -وسعابة 5 مكيل 





'العاصمة المقبدسنة الاستاد قؤادا, 


احاطة الامانة العامة ببرامج 
الدورات المحلية التى يمكن اشثراك 
وكالات دول المجلس فيها على ان 
تتولي الامانة العامة التنسيق فى ذلك 
مع يقية الدول الاغضاء واعداد 
برنامج موحد لعقد دورات مشتركة 
بين وكالات دول المجلس نوق 
الوكالات تنفيذها ضمن امكاناتها 
المتوفرة . 

كما تتناول المذكرة اعداد دورات 
مشتركة لوكالات الانباء بدول 
المجلس تتولى احدى الوكالات 
العالمية تنفيذها بعد ان اوضحت 
المذكرة ما قامت به الامانة العامة ق 
هذا الشأن من اتصال ببّعض 
الوكالات العالية . 


بدء برنامج التوعية 
المسرورية لطلاب المدارس 


© الدمام. القصيم. الجوف. 
واس . سعد الحريى . عبدالله 
العرق , سلمان الشرارى 

بسدأت ادارات المرور فى مشتلف 
مناطق المملكة اعتيارا من امس تنفيذ 
برنامج التوعية الرورية والارشادية 
لعموم طلية المدارس وذلك مع بداية 
العام الدراسى الجديد ولدذة اسيوع ٠‏ 

وذكر مدير مرور المنطقة الشرقية 
القدم فؤاد قطان بأن الفرق المرورية 
قامت امس بالاشراف على الصركة 


ا ل 


غرفة الشضرقية تخضد 7 دورات :1 تدر يسبية هد؛ العام 


الدمام ( واس ) تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة 
الشرقية خلال العام الحالى 14017ه عددا من الدورات 
وذلك ضمن برنامح التطوير الادارى لتنمية الكفاءات الادارية قل 


القطاع الخاص . 


ويهدف برنامج التدريب بالغرفة الى اقامة دورات تدريبية 
فحصيرة يستفيد منها رجال الاعمال الذين لا يسمح لهم الوقت 


لحضور دورات تدريبية طويلة الاجل 


كما يستفيد المتدرب من هذه الدورات فى الحصول على افكار 
جديدة تفيده فى مجال عمله ويتسنى للمندرب ايضا الاستفادة من 
اراء وتجسارب المدربين اصحاب الخبرة الاكاديمية والعملية 


الطويلة 


ويقدم للمتدرب قبل انعقاد الدورة ملف الدورة ليطلع عليه 
ويستفيد من محتوياته كما يعمطى المتدرب فى يداية الدورة ملف 
تدريبى للتطبيقات العملية التى يطلب حلها من المتدرب بإشراف 


الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعد 
0 5ع نالاطعك 8/٠ض11‏ 10 الاق انافك 
ا 
عن حَاحتيّالمل» الوظائمت 
الشتاعدرة اه حالتالى . 


- اللققلية للسعوديين م نكسل إقَام زظ,اسة تابد للقويل . 


التدرييية 





المدرب ويمنح المتدرب فى نهاية الدورة شهادة اتمام الدورة بنجاج . 
والجدير بالذكر ان هذه البرامج التدريبية يتم التنسيق فيها بين 
2 وحصناعة المنطقة الشرقية ومجلس الغرف السعودية . 


كما يفتح ياب القبول فى هذه الدورات التدريبية لجميع الراغبين 


المختلفة . 


ف الالتحاق بها ممن تتناسب الدورة مع مؤهلاتهم وخيراتهم آل 
معن لديهم الرغبة بالاطلاع على ما يستجد فى مجالات المعرفة 


وتشمل هذه الدورات التى تبدا ل غرة شهر صفر القادم 
وتستمر كل منها .لدة اسبوع دورة ادارة المشتريات والمستود عات 
ودورة تنمية مهارات رجال البيع ودورة الامن والسلامة ف المنشات 


ودورة محاسبة التكاليف الصناعية ودورة اسس ادارة العلاقات 


شهنادة جَامعية ب ٠١‏ سّنوات حيبت فى نفش المكال . 
أوالثّا نووية الكامة + 11 سّنة حنيك - 


الشانوية العامة+ 6سنوات خرّت أو الكفاءة +لاسنوات خيرق 


شهادة جامعت +غ سنوت خير أوالشانوت العامة+ . ١سنوات‏ بره 
تمويم وتطودرالنظم المالية . 
: الحسابات الاجور. 3 الاقزاد 5 المسَاهمين) ٠‏ 

على أن يكون لدى التقدم وق الع م0 نظا /1؟ وبرلجة 
للسَا عد مع إلجادة الله العية خدتا نا وكتابة وعرقة اتام 
غات الا سب 0801م ب عمرع 


شهبادة جامسيّد ”+ع سنوات حنيق . 


مؤهل امي + ٠سنواتخين‏ فى 3 


ثانوية عامة +ع سّنوات خرة أوالكناءه +اسنوات شيق . 
شهاد: نا معيةلمحاسّيتي + سنتان خير أوالشانويكة 
العامة دمسنوات خير . 





5 ضاق شان حبس لا جا رعاليه لغيالعرديت . 


على من بأنس فق نفسه اللفارت ! ( مالك اوراقه بالبريب معووبة 


الشادات عافئيات عثم اليانق وذطع عارص للم كدان عناية / مريرشئوت العامليك 
عاماياك آط موعر لس الليات تفرنز يج درام لوس اخزيس الموأفىم 87/60 وس الردعال من يوعد رم 
درفبيا_برعا اإرستوان والعًا بلة التؤهسة . 


العامة ودورة القواعد القانوئية للمعاملات ١‏ 
الوقاية من الغش التجارى اليحرى ودور: 
ودورة ادارة الوقت ودورة الاساليب الحديثة فى التفكير الادارى . 





ر سوير 


الوهلات والحتبراءت المطلويه” 


يك بالسيرك ١‏ لزاميه وصور مع 


والد الوئن 5 






جارية الدولية ووسائل 
ارة شؤون الموظفين 


د 
جدا( ليه . 





المرورية بالميادين والتقاطعات امام 
المدارس كما قام عدد من الضباط 
بزيارة لمدارس المنطقة على مختلف 
مراحلها لتقديم التهئئة للطلاب بالعام 
الهجرى الجديد وبداية العام الدراسى 
وتقديم النصح والارشادات وتوزيع 
الكتبييات الارشاديية نحو القيادة 
السليمة والشروط الواجب اتياعها 
وضرورة الالتزام بالشروط المرورية 
والسلامة العامة عند القيادة واتياع 
الارشسادات والالتزام بالاشارات 
الضونية وافضلية المرور بالشوارع 
العامة ومخاطر قيادة صغان السن 
للسيارات وضرورة التقيد بتعليمات 
المرور واتباع طرق السلامة . 
وق القصيم قام ضياط وافراد ادارة 
المرور بالشاركة الفعلية فى التوعية 
المرورية بالانتشار ف التقاطعات لتنظيم 
حركة السع وتوزيع الكتبيات على الحللبة 
وتقديم ياقات الورد لمديرى المدارس 
والهدايا للطلبة .. كما تقوم شعب المرور 
فى كل من عنيزة والرس والبكيرية 
والمذنب ومراكن دوريات المرون على 
الطرق الخارجية بنشر التوعية المرورية 
فى المدن والقرى واتهجر . 
ول ينبع قام مدير المرور الرائد 
عبد القادر طلحة يرافقه عدد من الضباط 
وضباط الصف بزيارة لمدارس ينبسع 
ايتداء من مدرسة سهيل بن عفرو 
ومدرسة رضوى الابتداتية .. وقد اقيم 
حفل بهذه المناسية حضره مدير التعليم 
الاستاذ سليمان الرّايدى . 
وبهذه المناسبة قال مدير التعليم 
الاستاذ سليمان الزايدى ٠‏ للمدينة ٠‏ ان 
الهدف من توجيه الطلاب واقامة هذا 
الحفل قبل بداية الحصص الدراسية هو 
توجيه الطلاب وارشادهم اسلاميا من 
جميع النواحى النفسية والاخلاقية 
والاجتماعية والتريوية والمهنية لكي 
يصيجوا اعضاء صسالحينٍ ف بناء 
المجتمع وليحيوا حياة مطمئنة راضية 
وايلاف الطلاب على الجر المدرسى في كل 
مرحلة وارشادهم للمرحلة التالية والعمل 
على مساعدتهم وتوثيق الروايط والتعاون 
بين البيت والمدرسة لكي يصبح كل 
منهما مكملا للآخر . 
وقال ٠‏ للمدينة ٠‏ مدير مرور ينيسع 
الرائد عبدالقادر طلحة ان الهدف من 
هذه الزيارة المبكرة هر ان يفهم كل 
طالب ان المرور وشمع لحمايتهم 
والحرص على سلامتهم وعليهم ان 
يتقيدوا بتعليماته وكذلك تعليمات المشاة 
وان المرور موجود بكل شارع وامام كل 
مدرسة حفاظا على سلامتهم .. فنحن 
حريسون عل تثقيف ابنائنا الطلبة 
ليكونوا منذ البداية على وعي تام 
بالقواعد والانظمة المرورية من اجل 
سلامتهم وسلامة الآخرين . 
كما قام مديرو الدرور فى كل من 
الجوف وطبرجل والقريات يرافقهم 
الضباط وافراد المرور يزيارة المدارس 
وتقديم الهدايا وياقات الورد وتوزيع 
الكتبيات الارشادية على الطلاب . 

































وبشارك فى هذا الاجتفاع الذى 
يستمر يوهمين مدير عام وكالة انياء 
الامارات السيد ايرافيم العابد 
ومدير عام وكالة انباء التليج السيد 
نييل يعقوب الحمر ومدير عام وكالة 
الاتباء السعودية السيد بدن احمد 
كريم وعدير عام الاعملام بسلطتة 
عمان السيد محمد بن سالم المرهون 
ومدير وكالة انباء عمان السييك 
سعيد ين عوض القعيطى ومدير 
ورئيس تحرير وكالة الاتباء القطرية 
السيد على سسعيد الكوارى ونائب 
مدير عام وكالة اتباء الكويتية السيد 
احمد دشتى ومدير عام الاعلام 
بالامانة العامة لمجلس التعاون 
الدكتور عبدالله الصالح الجاسر . 

































0014 آلاف مسحجد 


عسير (واس) بلغ عدد 
المساجد بمتطقة عسير سبعة 
الاف مسيد بها ستة الاقف امام 
يصرف لهم بمعدل شهرى يلغ 
أثنى عشر مليون ريال ٠‏ 

صرح يذلك مدير عام الاوقاف 
بمتطقة عسير ظظافر العبيدى 
واوضح انه تم الانتهاء من تنفيذ 
4 مسهيدا يمنطقة عسمع 
بتكاليف قدرها اثنان وعشرون 
مليونا و16١5‏ القا و4858 ريالا . 

كما أوضح انه يجرى العمل 
حاليا بتنقيذ 45 مسجدا! بتكاليف 
اثتين وسبعين مليونا و5865 الفا 
ولاث/ا ريالا واشار مدير عام 
الاوقاف بالمنطقة انه سيتم قرييا 
البدء فى تثفين "١‏ مسجدا . 
















































© وزيسر 
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بدا صياح آمس وف جميع مناطق المملكة 
العام الدراسي 07 07/18 4 1ه حيث التحق 
ما يزيد على مليونى طالب وطالبة بجامعاتهم 
وكلياتهم ومدارسهم فى شتى انحاء المملكة . 

وقد اعرب معالى وزير المعارف الدكتور 
عبد العزيز الخويطر عن تمتياته بالتوفيق 
عود سو 0 ل 
التحصيل . وابلغ ادارات التعليم 
يضرورة 0 د المصاعب والاشراف 
التام على انتظام الدراسة . 

وقد بدا يوم امس توزيع المنامج والكتب 
التى تم توفيرها وتم تكثيف الجولات 
الميدانية على المدارس 

تصميم جديد 

من جية ثانية ادخلت وكالة المشاريسم 
بوزارة المعارف نموتجا جديدا ضمن 
تحساميم المدارس الجديدة ف اطار جهودها 
المتصلة للنهوض بالمبني المدرس وتجديده 
حيث لوحظت مجموعة من العيوب والمشاكل 
فى نماذج المبانى القديمة وحرصت الوكالة فى 
مشروعها الجديد على تجتبها وتلافيها لذلك 
فقد اعدت الوكالة نموذجا جديدا اطلق عليه 
نموذج ( ) وقد اخذ فى الاعتبار الاراء 
والمناقشات والمقترحات .. ويعتبر هذا 
النمودج من احدث النماذج العالمية المتبعة 
ومجهز يصالات العاب مغلقة وصالات طعام 
ووسائل سلامة متطورة وصالات طعام 
وصالات متعددة الغرف وصالات صناعات 
مهئية وصالات نشاط جمعيات ومعامل 
ومتوفر به عدة مخارج للطوارى» ٠.‏ 


قباب زُجاجية 


ولأول مرة سيتم استقدام القياب 
الزجاجية لتخفيض درجات الحرارة الى 
حواليى ٠ه ١‏ يالمائة وتزويد الميناتي 
بانضوء الكاق وان يكون المبتى ذا طايع 
اسلامى عريى مميز . 

ول اطان التدريب اعدت وزارة المعارف 
خططا لعقد دورات مكثفة لمديرى المدارس 
المختلفة ومعلمى متتلف المواد والموجهين 
التريويين كما سيتم تدريب الطلاب على 
وسائل الاتقاذ والاطفاء والاسعاف والمرور . 





المددتة المنورة/ عبدالزراق 
انديجانى 

وجه صضاحب السمرو الملكى الامير 
عيد المجيد بن عبد العزِير امير متطقة 
المديتة المثورقخطاب شكر لمدير عام 
الشؤون الصحية الاستاذ على 
حمدان الغامدى بمتاسبة اتتهاء 
موسم الحج وعودة الحجاج الى 
بلادهم يعد أن ادوا متاسكهم بيسر 
وسهولة يقضل ما تقدمه الدولة من 
رعاية ودعم واشراف ولا قامت يه 
الشؤون الصحية فى منطقة المدينة 
المتورة من خدمات جليلة ل سييل 
راحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم 
الخدمات الطبية اللازمة لهم ل 
وقتها المناسب . 

أشكركم وعموم العاملين معكم ل 
هذا القطاع على مجهودكم الطيب 
السحى متمتين لكم التوفيق ولكم 






ون اطار حبهود وزارة المعارف أن بمجال 
مساعدة ضعاف اليصر قررت الوزارة احداث 
برنامج تربوى لتعليم ضعاف البصر من 
برامج الامانة العامة للتعليم الخاص يتضمن 
تحسين قوة الابصار بواسطة المعينات 
البصرية . 

ول هذا الاطار طلب الدكتور سعود 
الجماز وكيل وزارة المعارف تعميم الاستمارة 
الخاصة بحمر الطلابٍ ضعيفى البصر 
تمهيدا لاجراء الفحوصات الطبية عليهم 
وسوف يتم تخصيص فصول مستقلة لهم .. 


خطة خمسية للتدريب 
هذا وقد اعتمد معالى الدكتور عبدالعرْئر 
الخويطر وزير العارف الخطة الخمسية 
الرابعة للابتعاث والتدريب للوزارة للأعوام 
سن 18405ه وحتى ١٠141هالممتلف‏ 
قطاعات الوزارة لتيل درجة الماجستير او 
الدكتوراه وتقرر بناء على ذلك ابتعاث 0/ا* 
موظفا ومدربسا للماجستير والدكثوراه . 
كما تم هذ العام ابتعاث 2١‏ مدرسا الى 
بريطائيا لتلقى دورة فى اللغة الانجليزية . 


برامج مختلقة 

وسيتم خلال هذا العام الدارسى بِإِدَنَ الله 
عقد برامج مختلقة لتدريب اللعلمين ل مجال 
وسائل وتقئيات التعليم وقد اعتمدت الوزارة 
بالقعل برامج تدرييية قصيرة الأمد لمدة 
اسبوعين تعقد فى كل منطقة .. , 

وف اطار المسابقات الدولية سبتشارك 
الوزارة فى مسايقات لرسوم الاطفال فى عدد 
من الدول الاوروبية والاسيوية .. اضافة الى 
مشاركات عديدة تزمع الوزارة المشاركة 
فيها . 

وقد تحدث ٠‏ للمدينة ء مدير علم تعليم 
الينات بمنطقة القصيم الاستاذ عبدالله بن 
على المحيميد قائلا بأن المدارس يكامل 
نشكيلها الادارى والفني كانت فى استقبال 
الطاليات ٠.‏ 

وقال بأن جميع مقومات العملية الثعليمية 
من اثاث ووسائل تعليمية ومقررات دراسية 
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© من متدوب المديئة . طلبت وزارة المعارف 
من جميع المثاطق التعليمية التعميم على جميع 


المدارس لكتابة جميع الملاحظات على كتب 


الرياضيات لجميع الصفوف ف المراحل 


التعليمية الثلاث .. 


' وطلب معاليه ان تشمل هذه الملاحظات 
الاخطاء العلمية واللفوية ان وجدت والتعديلات 
المقترحة لعرض بعخن المفاهيم التى يسرى 
المدرسون صعويتها او عدم وضوحها وان ترسل 
الى الادارة العامة للمناهج والتطوير التربوى 


خلال مدة لا تتجاوز ١‏ ايام يعد تهاية كل فصل 
دراسى من هذا العام لا 4ه . 


ويأتى ذلك نظلرا لآنه قد طرات على كتب 


الرياضيات تعديلات كثيرة ظهرت فى الطبعات 


السايقة وكان اخرها التعديلات التى اجريت علي 
كتابى الرياضيات للصفين الثالث والسادس 
الابتدائي وكتب الصفين الثائى والثالت المتوسط 
حيث تركب الوزارة فى مصعرفة مدى ملاءمة هذه 
التعديلات وسهولتها ووضوحها للطلاب . 


بدء العام الحراسى فى كاقة مناطق المملكة : 
المعسسارهك إسدةعسو يميد يدل 





00 0 



















لد 


الطايون 


وغيرها قد تم توفيرها قبل بداية العام 


الدراسى يوقت كاف . 


واشلر الى ان المعلومات التى وصلتنا من 


تلقاها الدكتور فهد العيد الجبار من 
جلالة الملك المفدى ريا على الخطاب 
الذى رقعه لجلالته متضمنا التقرير 
المشتمل على الاتجازات الطبية التى 

عي نك فى املك ا ل 
التخصصى ومركز الايحاث خلال 
السنتين الماضيتين . 

كما عبر صاحب السمو الملكى 
الامير عيدالله ين عبد العزيز ولى 
العهد .. ونساشب رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس الحرس الوطنى عن 
شكره للدكتور قهد العبد الجبار 
وكافة العاملين فى المستشفى على ما 


ييذلوته من مجهواءات موفقة بانن 


| جلالة الملك .. تتمة | 


1 
تصويور : نحير أحمد 
المدارس تؤكد وجود الطالبات ف المدارس 


وان حالات الغياب لا تكاد تذكر وان الدراسة 
قدا انتظمت والكتب وزعت . 





الله من أجل تحقيق اعلى المستويات 
والخدمات الطبية فى المملكة سائلا 
الله جل وعلا ان يوفق الجميع لا 
يحبه ويرضياء . 

















جاء ذلك ف برقية مماثلة تلقاها: 
الستشار والمشرف عن أعمال ادارة 
مستشفى اللك فيصل التخصمى' 
ومركز الابحاث الطبية من سمو 
الامير عبد الله بن عيد العزيز ردا على 
الخطاب السذى رفعه لسموه 
متضمتاتقريرا عن الانجازات 
الطبية التى نغذها الستشفى ومركز 
الابحاث خلال العامين الماضيين . 

































































اللواء بيع فاضل 


مر 00 لشنيان يشيد بجهوم تهامة 
عل © الاستلا/ عبدالعمزين الثنبان وكيل وزارة 
الخارجية اشاد بللجهودات الملعوسة التى 
نبذلها - تهامة . في اثراء الحركمة الادبية 
ع و الثقاقية 3 المملكة من خلال قيامها نشو وتوريع 
الى 5 الانتاج الشكرى السعودى على اللستوي اللحل 
2 والخارجى ٠‏ وابدى تقديره اللجهود الخاصة 
5 التى يبذلها الاستلذ محمد سعيسد طيب الحضو 
3 المنتدب لتهامة والعاملين بتهامة هذا المجال . 


نشر الوعى الامتى والمرورى 
5 © اللواء صالح فاضل مدير شرطة جدة عبر عن 
ع اشكره اللمدينة الجهودها فق انر 
9 والمرورى بين اللواطنين وللقيعان . 


الرائد خليل ق جدة 
© الرائد مجعد عواد اخليل مدير 
جوازات عرعر يوجد هذه الايام يي 
ا جدة فى زيارة خاصة يطمئن 


الوعى الامتىا' 


-] والذى بقع بشارع الامير فهد 


© صاحب ألسمو الملكى الامير 
طلال بن عبد العرينْ رئيس برتامج 
الخليج العربى الدعم منتلمات 
الامم المتحدة الاثمائية قال 3 
مقابلة مع راديو التدن ان الدعم 
الذى يقدمه البرئامج لايقتصر عل 
الدول العريية او الاسلامية فقط 
بل يشل كاقة دول العالم الثالث 


نائب امير عسير يباشر عمله [يإيجد 


© صاحب السموا الللكى الامير 
فيصل بن بندر بن عبد العزيز 
نائب امير منطقة عسير بانظر عمله /) 
بالامارة صياح امس بعد أن تمتع 
ياجارّة اعنيادية .. وقد اسدقبل 
سعوه جموع المهنئين وقام بجولة 
على المكاتب الجديدة للامارة .. 
سلامات ل بيافقيه + 
© السيد عيد الو هاب يافقيه والد 


0 
طم 


الزميل خالد 


بافقيه نعرضس الحادث مرورى يللديتة اللدورة 


ادخل على أثره مستشفى يدر الخيرى 
العلاج .. سلامات لوالد الؤميل خائد وتمنيكك 


اله يعلجل الشفاء .. 


افتتاح المقر الحددد اللادارة الاقليمية 


© الاستلذ احمد عب داء اللمليف 
عضو مجلس الادارة اللتتدب , 
البنك الرياض افتتح مؤخرا المقر 
الجديد اللادارة الاقليمية للينك 


بحجدة .. حضر حفل الافتتاح 
الاستلا” أبراهيم شمس مدير عام 
ألينك وعدد من كبار المسؤوئين 














حخلائها على الاهل وسيعود 
لمباشرة عمله يوم الثلاتاء القادم . 


خط هاتقم 
يضباء 

ضياء (واس) يلع عدد 
الخطوط الهاتفية العاملة في مدينة 
ضباء حاليا ١4٠١‏ خط هاتفى كما 
بلغ عدد الكبائن احدى عشرة كيينة 
موزعة على احياء المدينة . 

اوضح ذلك مدير مركز 
الاتصالات يضباء محمد احمد 
ابوزييب وقال انه الى جائب_ذلك 
هناك 37 خطا من خطوط التلكس ف 
مركز الاتصالات .. ٠ ٠‏ 

وجدير بالذكر بان هاتف ضياء 
والذى تاسس عام ٠٠‏ 4١ه‏ قد زود 
فى بداية تشغيله بجهاز سعته 5٠١‏ 
خط شم استيدل الجهاز عام 
6ه بجهاز آخر سعته 7 آلاف 


و50 شطا هاتقيا . 
ليف 
جولات للفرق البيطرية 
بمنطقة جدة 


© جدة - حسين الزهرائيى 

قامت فرق بيطرية من فرع 
الزراعة والمياه بمنطقة جدة خلال 
الاسبوع الماضى بجولات ل مناطق 
الليث . وذهبان وهدا الشام . 

وتهدف هذه الجولات الى علاج 
الحيوانات المصاية بيعض الامراض 
فى هذه المثاطق . 

وقد قامت الفرق بعلاج حوالل 1 
ألاف حيوان خلال الاسيوع 
الماضى . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان 
الفرق ستقوم خلال الاسبوع 
الجارى بجولات مماثلة ويتوقع ان 
يتم معالجة حوالى ١‏ آلاف من 
الحيوانات من الامراض . 


ببنك الرياض حيث كان ن ق مستعباتهم الاستلا 





المدينة المنورة ( واس ) بلع عدد قطع الاراضي 0000000 


قبل مديرية الزراعة والمياه بمنطقة المدينة المنورة للمواطنين 1١4117‏ 


قطعة بمساحة 5٠‏ دونما لكل قطعة . وذكر مدير عام الزراعة والمياه 
يمنطقة المدينة المنورة المهندس مصطفى محمد بلول فى تصريح لوكالة 
الانباء السعودية ان مجموع القطع التى سلمت لأصحايها ويدا قي 


اسثمارها بلغ 0٠٠‏ قطعة كما بلغ عدد القطع الموزعة بموجب ٠‏ اواصر 
اشامية © آلاف.و 11 اقطعة متتاحة كل .متها :77 ذوتما:: ١‏ 0 


“7 واضاف از الديرية” قدا ااتمت 
مسح لال" ألفا و5195 دونما من 
الاراضى البور تمهيدا لتوزيعها على 
المواطنين هذا العام بعوجب نظام 
الاراضى البور مشيرا الى انه بلغ 
عدد طلبات حجج الاستحكام خلال 
الفترة من ١400/140١ه‏ الف 
للب وطلبين بمنطقة المدينة المتورة 
وضواحيها . 

واوضح المهندس بلول ان 
المساحة المعالجة من الآفات بمنطقة 
المدينة المنورة بلفت الفين و7 الا 
دونما منهسا ١5-١‏ دوئثم ودوتم 
بالمدينة المنورة و7 دونما بمنطقة 
الفقير والريان و45١‏ دونما في خيبر 
و77 دونما ل ينبع و175١‏ دونما فى 
العلا ز95١‏ دونما فى المهيد و5 
دونمات ف بدر و دونمات فق املج 
كما بلغ عدد الاشجار التى تمت 
مبالجتها بتفس المناطق المذكيرة 
أنفا 4 آلاف و5054 شجرة . 

كما بلغ عدد الشتلات المنتجة 
بمشنل الغابة باللديئة المنورة منذ 
يداية شهر رجب الماضى وحتي الآن 
/ا7 الفا و4١٠7‏ شتلات كما بل عدد 
الشتلات المنتجة فى مشتل الرزينة 


لضام 


يايتهاااللقنس-_اللطمئنة ارج ى إلى تدك ناصية مرُصبَية فادخلى 


3: د عبادمت وادحل جني - 


تداق الله العظظ اهم 


تنشاطرالزمرجل 
بسب يبر الجواد 


أحرانه ملك وفاة 
ا 

صو 
عبت دافاهها الل لمعتو 


0 ضيه شيو 
تع الدر المْمَيرج بوابع كمته وا 


ضيه مناه لق أن 


نط اهبر وإلسارامت 
راثا دد وارنا !لي ا معرة 





التابع لمديرية الزراعة والميأه بالمدينة 
المنورة -" الف شتلة يلم اجمال 
عدد الشتلات المصروفة منه ١5‏ الفا 
و77 شتلة كما بلغ عدد الشتلات 
المنتجة بعشتل العلا ؟ آلاف شتلة . 
وأشار الى انه ثم اعتماد مشروع 
أنشاء مظلتين يمشتل الفاية يالمديتة 
المنورة يمساحة 77 الفا و- 4" مترا 
مريعا حيث تقوم لجنة مختضة بفرز 
العروض تمهيدا لترسيته كما تم 
كذلك اعتماد انشاء مظلة بمشتل 
الغابة بالعلا بطول ٠6لا‏ مترا . 





الشريفين فهد بن عيدالعزيزن 
تقوم وزارة الصناعة والكهرياء 
بتنفيذ العديد من مشروعات 
الكهرباء الحيوية ف جميع انحاء 
المملكة حيث يستفيد اكثر من 
مليونى و00٠٠‏ الف مشترك 
هذه القدمات .' 

وق هذا الاطار يجرى حاليا 
استكمال عدد من المشروعات فل 
هذا المجال تصل تكاليفها الى 117 
الفا ى- ٠١‏ مليون ريال . 

وتشمل هذه المثسروعات 
تغطية مايزيد على القى قريسة 
جديدة بالكهرياء قريبا يستفيد 
متها 4078 ألف مشترك جديد 


' اضاقة الى اسنفادة نحو مليون 


و٠6‏ الف مشترك من خدمات 
الكهرياء فى السابق بجميع انحاء 


دعمها المستمر للمودان 


© كتب عبدالله البشير : 


جدة/ فى حديث خاص ل . المدينة . أعرب السيد عبدالرحيم 
احمد خَليل القنصل العام لجمهورية السودان الديمقراطية بحجدة 
عن تقدير الشعب السودانى وشكره واعتزازه لما تقوم به المملكة 
العربية السعودية من دغم سخى متواصل للسودان واللاجئين 
وعلى رأسها جلالة الملك المفدى فهد بن عبدالعزيز وولى عهده 


الامين . 

وقال السيد عيد الرحيم احمد 
خليل ان الستشفى الجديد 
والدى افتتح مؤخرا بمدينة 
ام درمان انشىء على تفقة 
صاحب الجلالة الملك المقدى فهد 
ين عبدالعزيز يتيرع سحى من 
جلالته وهذا المستشفى هو جزه 
من ثلائة مستشفيات تبرعت بها 
المعلكة واحد في أم درمان 
والثانى فى مديتة كسلا والثالث 
فى مديتة الفاشر وسيتم خلال 


الاشهر القادمة افتتساح 
المستشفيين الاخرين فى كل من 
كسلا والقاشر . 


وقد اعلن مؤخرا ان جلالة 
الملك المقدى فهد اصدر توجيهاته 
لتوسعة هذه المستشفيات وزيادة 
طاقتها . وقدمت المملكة العربية 
السعودية دعما سخيا اخر لهذا 
القرهن: : 

وقال القتصل العام : ان هذا 
الدعم وهذا التبرع الكريم يأتى 
فى اطار الصلات الوثيقة التى 
تربط بين البلدين الشقيقين وى 
اطار المساعدات والدعم المستمر 
الذى تقدمه حكومة المملكة 
بقيادة جلالة الملك المفدى فهد بن 
عبد العزين للسودان 






















الجارى استكمالها مشروعات 
للكهرباء فى كل من الرياض 
وحائل وجنوب الطائف والجوف 
ونجران ورابغ والقصسيم 
والجنوب والمنطقة الشرقية وينبع 
التخل والبحر وجبال فيقا ووادى 
الدواسر 

والجدير بالذكر ان الدولة 
كانت قد قدمت خلال العثم 
سنوات الماضية اكثر من 475 
قرضا لشركات الكهرباه 
الخفضة وبلغت قيمة هذه 
القروض 77 بليون ريال لتطوير 
الطاقة الكهربائية المركزية .. كما 
يلغت تكاليف المشروعات التى 
تفذت فى محال الكهرباء حتى 
الان حوالى 7١‏ بليون ريال 
وغطت جميع اتحاه المملكة . 





العدورة « ه؟ » 05-0 
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تبدأ الست القادم 


الرياض ( واس ) تبدا يوم 
السبت القادم بمديتة الرياض 
الدورة الخامسة والثلاثون 
لمبتعثين من منسوبى الوزارات 
والهينات والمصالح الحكومية 
المختلفة . 

ذكر ذلك عميد كلية الدعوة 
والاعلام الدكثتور سعود البشر 
وقال ان هذه الدورة التى تستمر 
اريعة اسابيع يشارك فيها عدد 
من كبار العلماءه والمشاية 
والمحاضرين من مختلف 
الجامعات ممن تعرفوا على 
الحياة فى المجتمعات الغربية . 
وأوضحع ان هذه الدورات تعقد فل 
جدة والظيران وغيرها من مدن 
الملكة اذ! دعت الضرورة 


بالاضافة الى مقرها بالرياض . 


واشسار الى ان مواعيد 
الديرات لهذا العام 4019١ه‏ 
على النحو التالى . الديرة 53 فق 
ها الموافق 
4505م والدورة 53١‏ في 
ها الموافق 
دعا 010 5ه ة! والدورة /ا5” في 
د إلا ةواها الموافق 
7م والدورة 548 في 
فر اها الموافق 
لا رلامة والدورة 55 في 
ها الموافق 
١‏ */لامكام والديرة ١؛‏ ل 
٠,لاءناها‏ الموافق 
امام 





عبد الرحمن احمد خليل 

ومن جهة أخرى قامت المملكة 
العربية السعودية الشقيقة بدور 
رائد وكبير ق تقديم المساعدات 
الانسائية لضحايا الجفاف 
والتصحر ف السودان ولازال 
الدعم السعودى لهذا الغرض 
مستمرا 

وعن العلاقات بين البلدين 
يقول الاستاذ عبدالرحيم ٠‏ 
شهدت المرحلة الاخيرة تحركات 
واسعة فى تدعيم العلاقات 
السسودانية السعودية بدات 
بالزيارة التى قام بها سمو الامير 
سعود الفيصل وزير الخارجية 
بتكليف من جلالة الملك المفدى 
الى السودان قبل حوالى تلاثة 
اشهر ثم الزيارة التى قام يها 
السيد احمد على الميرغنى رئيس 
مجلس راس الدولة الى المملكة 
العريية السعودية قبل شهرين 
ولقائه مع جلالة الملك المفدى فهد 
بن عبد العزيز 


الرياض ( واس ) اصدر معاى 
وزيرالزراعة والمياه الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ 
ترخيصا بإقامة سبعة مشاريع 
زراعية وحيوائية فى أماكن مختلفة 
من المملكة بلغت تكلفتها الاجمالية 
مليونا و14 ألفا و7337 ريالا . 

وتشتمل المشروعات الستةالاول 
منها والتى ستقام بمتطقة الخرج 
على انتاج الاعلاف رالتمور والفاكهة 
بتكلفة اجمالية تبلغ 58 مليونا 
و5757 الفا و448١‏ ريالا وتقدر طاقتها 
الانتاجية 717 الفا و 0لا طن يرسيم 
اضافة الى 48٠‏ طن تمور و74/ طن 
حمضيات . وذلك على مساحة قدرها 
٠٠‏ هيكتار . 

ويختص المشروع السابع الذى 
بلغت تكلفته الاجمالية ١‏ ملايين 
و3,/0 الفا و4١‏ ريالا يتربية 
وتسمين الاغنام . ويقام المشروع 
يمنطقة خسرما على مساحة قدرها 
53 دوتما حيث تقدر طاقته 
الانتاجية ١4/4‏ نعجة فى العام 
الاول . وياتى الترخيص يإقامة تلك 
المشاريع الحاقا لمشاريع سابقة تم 
الترخيص باقامتها 


تحول حقيفى 


هاما .. 





اذا نسال الله الذو فيق يي اكمال الخطط أ 
القادمة بالنجاح الذى احققناه في الخدلة 
١‏ السادقة . ويذلك دنيمح باذن الله ف احداث 
ن البنية الاقتصادية , حيث 
تتنوع القاعدة الانتئجية 


تظهتر بشائره ٠.‏ ونحن شرقب النشاط 
ؤ الكلصسوس فى ابناء الصناعة الاسسادة 


٠‏ واودماد السلع اللشتحصة محليا وتكريس 

االجهوم 3 التنقيب عن المعادن . 
علامات ثروة معدنية هائلة . 
ؤكلنا نحتنبالنهضة الزراعية ا اشتى 
ربوع المملكة . حنى أن كذيرين بتطلحون 
الى اليوح الذى ذكتقى فيه ذاتيا ف كتير من 
المنتجات الزراحية ٠.‏ وسوها ندعم الدولة 
ذلك الجهد . بوصفه يحقق هدها وطنيا 





6ه 
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وظعغور 
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جابعة الامام تستقيسسيف الإتسسسر التمسسسابيسى 
أجلس امتخانات المسسحدارس التسسسسر بية الاسسسلافية 


الرياض ( واس ) تستضيف جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلاميية 
بالرياض المؤتمر التاسيسى لجلس 
امتحانات المدارس العربية الاسلامية 
الاهلية الذى سسيعقد يوم الثالث 
والعشرين من شهر محرم الجارى . 
وذكر مدير جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية ورئيس رابطة 
الجامعات الاسلامية الدكتور عبد الله بن 
عبدالمحسن التركى ان هذا المؤتمر 
يسعى الى ايجاد منهج تعليمى عام 
متكامل يتيخ لهذه المدارس قدرا مشتركا 
من المعلومات يؤدى الى تقارب فى 
مستواها التعليمي وتنظيم الدراسة فيها 
ويبقى على قدر من الخصوصية والمرونة 
ل تطبيقه ويمكن لخريجيها من اخلاله 
الحصول على شهادات يصدرها المجلس 
وكذلك مساعدة خريجى هذه المدارس فى 
الحصول على مؤهلات دراسية نظامية 


من خلال التنسيق بي مدارسهم التي 
تخرجوا فيها والجامعات التي يمكن ان 
يلتحقوا بها . 

واكد ضرورة تقوية مناهج المدارسر 
العربية الاسسلامية ف بلدان العالم 
الاسلامى اداء ومقررا وكتابا ووائل 
ومساعدتها و حل المشكلات التى 
تواجهها از منهجها الدراسى ومستقبل 
خريجيها العلمي والعملى وبحث السيبل 
الكفيلة لمعالحة هذه الامور المتعلقة 
بذلك . 

وعبر الدكتور التركى عن سرورة 3ق 
استضافة الجامعة هذا المؤتمر مشاركة 
منيما ى مساعدة المدارس العربية 
والاسلامية وحرصا على نتمر التقافة 
العربيية والاسلامية مزكدا سعى 
الجامعة الى تحقيق الاهداف الحيردة 
التي تحرص عليها حكومة المملكة ل 
تحقيق رسالتها تحنو ايناء العالم 





د عبدالله بن عبد المحيسن التركى 
الاسلامى 

وأشار الى ابه سيشارك فى هدا 
المؤثمر الذي يستمر يومين عدد من 
الحهات اللمعنية بالمدارس العربية 
والاسلامية و العالم الابلابي وعدد 
من الخبراء أو المختصين هيبا 





ااا اللمية 








| 2 ف و قيروس 


ححيد 


واشنطن اف ب - اكتشف 
احد العلماء الامريكيين ان لدي 
بعض المرضى المصابين بالايدز 
فيروسا لم يتم التعرف عليه حتى 
الان الا انه لا يمكن الحرم 
بوحود علاقة بين هذا الفيرويس 
والمرضن ويضيع نقضي الأطناء 
عدة افترامات من بينها احتمال 
تثاعل هذا الفيروس مع فيروس 
الايد ليحدث اضاعفات كان 
يحات المريض. باحد انواع 
الايرام الخبيتة وتمة احتمال 
اخر وهر انه قد يتسيب فى احد 
التلى ‏ تصيب 
الاشخاص الذين يعانين من 
انهيار الناعة المكتسبة او لانه للا 
يعدو كونه مجرد فيروس ليست 
له اى اضرار ظاهرة وان كان 
كامنا 3 الجسم . 


الامراض 
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اقدمت يقاعة المحاضرات بمستشقى الولادة والاطقال بجدة 
ندوة حول مكافحة العدوى فى المستشفيات حضضرها اكثر من ٠٠١‏ 
طبيب وممرض وممرضة من مختلف مستشفيات جدة ومكة المكرمة 


والطائف . 


وقد افتتح الندوة الدكتور حسن 
غزنوى نانب مدير عام مديرية 
الشؤون الصحية بمنطقة مكة 
المكرمة لشؤون الطب الوقائي .. 
وتحدث فيها البروفيسور سونتاج 
دين عميد كلية الطب بجامعة 
هيدلبرح بالمانية الغربية ورئيس 
قم السحة العامة بها حول اهمية 
مكافحة العدوى ف المستشفيات ٠‏ 

وق بداية الندوة تحدث دكتير 
حسن غزنوى مؤكدا على اهمية 
وضرورة مكافحة العدوى ل 
المستشفيات قائلا يسعدنى ان 
نلتقى داخل الاطار العلمى لابراذ 
صورة هامة وحيوية لاحد الجوانب 





دبى - وام - استعرض مديرو 
الرعاية الصحية الاولية في 
اجتماعهم مؤخرا بمقر وزارة 
الصمحة بدبى برئاسة الدكتور 
عبد الغفار محمد مدير ادارة الرعاية 
الصحية الاولية بوزارة الصحة 
التعديلات المقترحة التى قدمها 
المديرون فى مختلف المناطق على 
الملفات الصحية وذلك بعد 
استخدامها الذى استمر عاما كاملا 
فى المراكز الحسحية وذلك بهدف 
تطوير الايجابيات وتلاق السلبيات 
فى هذا الاطار خلال المرحلة 
القادمة . 


وناقش الاجتماع موضوع 
ادخال خدمات رعاية الامومة 
والطفولة فى المراكز الصحية حيث تم 
الاتفاق على ان يبدا العمل ى عيادة 
السلام يابوظبى اضافة الى سبعة 
مراكز ف العين ابتداء من الاسبوع 
القادم . 

وصرع الدكتور عبد الغقار محمد 
ان جميع المراكز الصحية فى دبى 
تضم خدمات رعاية الاموسة 
والطفولة كما بدا العمل ف الشهر 
الماضى باربعة مراكر صحية 
بالشارقة وسييدا العمل فى ثلاثة 
مراكز صحية خلال الاسبوعين 
القادمين براس الخيمة وف الفجيرة 
سييد! العمل فى ثلاثة مراكز اخرى 
اعتبار! من اكتوير القادم . 


أعحاد : 
مصطفى عمارة 


الرئيسية للعمل ف المجال الطبى 
واضاف قائلا بان مناقشة 
موضوع مكافحة العدوى قل 
اللستشفيات والقاء الضوء عليه من 
كافة الجوانب هو مطلب حيوى وهام 
لان التركيز على اسلوب ونظام 
مكانحة العدوى بالمستشفيات فضلا 
عن اهميته الحيوية بالنسبة 
للامراض ومتع انتشارها والوقاية 
منها واهميته بالنسية للمريض 
داخل المستشقى ومنتع تعرضه لاى 
نوع من العدوبى وعلى وجه 
الخصوص قيل او يعد اجراء 
العمليات الجراحية مما يكون العامل 
الحاسم والرئيسى ف خروج المريض 
من المستشفى حسب المعدلات 
الزمنية القياسية العالمية لكل نوع 
من العمليات الصغرى او المتوسطة 
او الكبرى علاوة على ذلك فان هناك 
جانبا اقتساديا وهاما وهو تخفيض 
فترة اشغال الاسسرة بالمستشفى 
وتخفيض مصروفات الاشغال يكافة 
صورها . هذا بالاضافة الى تكرار 
دورة اشغال الاسرة يمرضى جدد 
وتقديم خدمات صحية لاكبر عدد 
من المرضى . وفى هذا الاتجاه فقد تم 
الاجتماع الاول للناقشة موضوع 
مكافحة العدوى بالمستصفيات خلال 
منتصف هذا العام .. ويعتبر هذا 
الاجتماع الثاني انطلاقا لمزيد من 
المناقشة والمتابعة لاحدث ما توصلت 
اليه الابحاث العلمية في هذا 
المجال .. ونحن تجتمع اليوم اود ان 
اشير الى انه قد تم تشكيل لجان 
بكافة المستشفيات لعمل المتابعة 
أليومية والميدانية ووضصسع اسلوب 
مكافحة اى عدوى بالمستشفيات على 
أسس علمية سليمة ويعد عمل 
الاستقصاء والتحرى اللازم . 

ان ادارة الطب الوقانى يمنطقة 
مكة المكرمة تولى هذا الموضوع جل 
اهتمامها وتركيزها كجائب هام من 
جوائب نشاطها ومسؤوليتها المنوطة 
بها ادعو لندوتكم بالتوفيق واتمنى 
لجميع العاملين فى لجان مكافحة 
العدوى بالمستشفيات بالسسداد 


فى اطار اهتمام 
حكومتنا الرشيدة 
بالرعاية الصحيسة 
الشاملة بالملكة 
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التوى البشريسة السطبيسة تضاعفت مرات 


#ا كتب خيرى يوسف : 


تضاعف عدد أسرة 
التنويم بالمستشفيات 
اكثر من ثلاث مرات 
خلال الفترة الماضية . 











جانب من الاطباء المششاركين فى ندوة مكافحة العدوى ف المستشقيات 


والنجاح لتحقيق الاهداف النبيلة 
لهذه اللجان .. وتحدث البروفيسور 
د . سوتتاج دين حول مكافحة 
العدوى ف المستشفيات فقال : ان 
الابحاث التى اجريت على الامراض 
المعدية مثل الجدرى والطاعون 
والكوليرا وشلل الاطفال والسل 
وغيرها والتى استمرت حتى القدن 
الحالي بعد ان تسبيت فى احداث 


بعض الاوبئة فكان لتلك الابحاث 
اثرها الكبمر فى الحد يل والقضاء 
على اخطار تلك الامراض .. والآن 
نجد العلماء اتجه جهدهم الى البحث 
عن الايدز وامراض الحمى 
الصفراء من اجل حماية المجتمعات 
من اخطارها بالعمل على التعرف على 
طرق واساليي الوقاية عتها.. 


ويضيف قائلا : انه بجائب كل هذه 


الجهود فى التوصل لمعرفة طرق 
الوقاية والمكافحة ضد الامراض 
وانتقالها وبجانب الطرق الصحية فى 
التشخيص والعلاج وتمريض 
المصايين من استعمال المواد القاتلة 
للميكرويات تجد ان اهمية مكافحة 
انتقال العدوى وخاصة فى 
المستشفيات لها دور هام فى القضاء 
على انتقال المرض الى الشخصس 


حيث ارتقع العدد من 5 الاقف 
و59 سريرا عام 15950ه الى 


-+ الف و١7‏ اسرة ينهاية عام 
6ه 

واشارت الاحصائيات الى 
تضاعف اعداد القوى اليشرية 
الطبية اكثر من تسعة اضعاف 
فقفزت من ١‏ الاف و4١‏ الى 
9 الفا و45 قردا تصمم الاطباء 
وهيئات التمريض والكساعدين 
الفنيين خلال الفترة حتى عام 
مه كما ارّداد عدد 
اللممرضين والممرضات من ؟ 
الاق و51" الى 74 الفا و51لم 
خلال الفترة تفسها . 


لا 
د. احمد عاشور 
والعديد من الاطباء 
يتابعون ندوة 
مكاقحة العدوى 


السليم من هنا يجب الاهتمام 
الكامل يخسرورة عمليات التطهير 
. والتعقيم سسواء بالنسبة للايدى 
وغرف العمليات وحجرات 
المستشفيات مع ضرورة التركيز على 
اهمية تطهير الايدى واستعمال 
المطهرات للالات الطبية , 

هذا وتهدف الندوة التى حضرها 
د . احمد عاشور مدير مستشقى 
الولادة والاطفال بجدة ود . مجيب 
الحسن مدير مستشقى الشاطى» 
ود . قؤاد زمخشرى كبير اطباء 
مستشفى الولادة والاطفال بجدة 
الى القاء الضوء على اهمية مكافحة 
العدوى فى المستشفيات وما يجب 
اتباعه من قبل الاطباه وهيئة 
التمريضص من تطهير الايدى وتعقيم 
الالات الجراحية المستخدمة وتعقيم 
غرف العمليات وغغرف المرضى 
بالاضافة الى ضرورة الاهتمام 
يأقسام الاطفال ف المستشفيات 
وخاصة الحضانات واهمية تعريف 
ونوعية هيئة التمريض يكيقية 
تنظيف وتعقيم الحضانات باستمرار 
عن أجل عدم اصابة الطقل يمرض 
ينتقل اليه من شخص اخر .. كذلك 
متاقشة المقاييس الصحية 
للمستشفى وخاصة أقسام العناية 
المركزية وقرف العمليات ومراعاة 
القيام بنظافتها وتعقيمها 





فل عللاج ضحايا كارتة تشر نو بول بحقن التخساح الحصظمى 


فيينا -ا ف ب س اكد الدكتور 
رويرت جال الاخصائي 
الامريكى الكبير فى حديث 
لفرانس يرس انه امكن انقاذ 
اريع حالات فقط من بين 1١١‏ 
حألة تعرض اصحايها لعملية 


للإيحجار 


1 
حل تجار دا مرسيْةً ا منوية أول طربهير 
سذهلا نه الطائع / صوار اليك الأسريى 
على الشامج العام باهر 6إم بز اام رصاع 
ليكوت سنا أ ردك جارد كيرا . 
باستفسا/ ددت 3/4/0751 





زرع النخاع العظمى كوسيلة 
لعلاج التلوث الاشعاعي بعد 
كارثة تشرنوييل واضاف ان هذه 
















© الدكتور محمد ابو علام 
اخصائى الاستان بمستشة 
الملك فيصل بالطائف دنقٌ 
والسيدة حرمه بعولود جديد 
اسمياه ٠‏ مصطفى . جعل الله 
من مواليد السعلدة واقر يه 
أعين والديه . 

© الدكتور مثير عياس المدير 
الفنى لمستشفى الولادة 


التسبة تمثل نجاحا في حدود 56 
يالمائة وهى نفس النسبة التى 
كنا تتوقعها . 

واكدت تقارير الخبراء 
السسوفييت التى سلمت للؤتمر 
الخبراء الذى عقد مؤخرا فى مقر 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 


والاطفال بجدة ياشر عمله 
بعد قضاء اجازته السنوية في 
ربوع اسيائيا . 

# الدكتور خائد عباس 
الطبيب بعستششى الشاطىء 
بجدة تم انتدابه ليقوم بندارة 
مستوصف حى السلامة بحدة 
# الدكتور رضا متبولى 
الطبيب بمستشفى الشاطىء 
تمت خطوبته على كريمة 
الاستاذ عمر فخرى 

ها الدكتور ركريا عبدالستار 





بقيينا ان العلاج بحقن التماع 
العظمى لم يشكل عاملا فاصلا 
فى علاج حالات التلوث 
الاشعاعى المستعصية , 

وابجع الدكتور جال القشل 
الكبير الذى الت اليه عمليات 
حقن النفاع العظمى الى تسرب 





محمد متثدوب شتركة 
انتيسبتيكا للادوية كان له 
دور فعال فق تنظيم ندوة 
مكاقحة العدوى قي 
المستشفيات الى عقدت 
مؤخرا يمستشفى الولادة 
والاطفال بجدة 

*# الدكتور سعيد الهلالى 
استانز الامراض الصدربة 
بكليية الطب يجامعة عين 
شمس القى محاضرة يعئذوان 
طوارىء الامراض الصدرية 
بقاعة المحاضرات يمستشفى 


مادة الجرافيت المتوهجة اثناء 
اثقجار المقاعل وهى التى تسبيت 
ف حدوث حروق غير قابلة 
للعلاج .. وقال ان الامر كان 
سيكون مخفا لو ان الاتفجار 
وقع فى غواصة نووية على سبيل 
الثال . 





الامراض الصدرية بالطائف 


الدكتور ابراهيم المدرس 
مدير العيادات الخارجية 
بمستشقى الولادة والاطقال 
بجدة يسافر قريسا الى 
بريطلنيا لحضور دورة فى 
امراض النساء والولادة 
الدكتور علدل صلدق استاذ 
الامراض النفسية والعصبية 
يطب عين شعس سوف يزور 
جدة خلال الاسبوع القادم . 












بمناسبة العام الهجرى الجديد كل عام وانثم فى صحة وعافية 


تحمد الله سبحائه وتعالى على الخدمات والامكائات المتوفرة فى 
بلادنا وخاصة الخدمات الصحية التى حققت تقدما وتفوقا ملحوظا 
فالمستشفيات والمراكز الصحية الموجودة فى بلادنا تجد كل رعلية 
وعناية من حكومتنا الرشيدة وعلى راسها جلالة الملك المقدى فهد بِن 
عبدالعزيز وصاحب السمو الملكى ولى العهد الامير عبدالله بن 
عيدالعزيز حتى اصبدت اليوم حلم كثير من الدول ٠‏ 

ونظرا لاهمرة التوعية الصحية فقد قامت وزارة الصحة يتشكيل 
نجان صحية فق كل مناطق المملكة لكى تقوم بدورها يالتوعية عن 
طريق الملصقات واقامة الندوات والاسابيع والجولات الميدائية 
للاسر وغير ذلك من الطرق الحديثة ف النوعية وبالفعل تحققت 
اهداف هذه اليرامج واصبح الانسان السعودى حريصا على صحته 
متجاوبا صع الارشادات والتعليمات الصحية بصورة افضل 
وحريصا كل الحرص على الاهتمام يقيطاقات الصحية له ولاسرته 
واولاده ولا يفوتنا ونحن تستقبل عامنا الهجرى الجديد ان نذكر 
يزيادة الاهتمام بالصحة لان الصحة تاج على رؤوس الاصحاء ولا 
شك ان طعم الحياة يكون اجمل مع صحة افضل . . 





المناظير الحديئة ساهمت 
فى الكشف ع ناسباب العم 


ساهمت الاجهزة الطبية الحديثة فى التعرف على اسباب الكثير 
من الامراض مما ساعد الاطياء على تحديد تشخيص اسياب تلك 
الامراض وبالتالى التوصل الى طرق علاجها ومواجهتها من اجل 
تخفيف الالام .. من بين الحالات المرضية والتى تسبب الاما 
نفسدة مما ينعكس أثرها على الحياة الاجتماعية للاسر ٠‏ العقم . 


ولقد توصل العلماء بفضل الله 
الى العديد من الاجهزة الحديثة 
التى مكنتهم من التوصل الى اسيابه 
مما ساهم كثيرا فى تشخيصه 
وتحديد العلاج اللازم له .. ومن بين 


نلك الاجهزة المناظير المتنوعة 
والمتطورة .. عن كيفية استخدام 
ودور تلك المناظير فى مساعدة الاطلياء 
للتعرف على اسباب العقم .يحدثتا 
الدكتون أحمد السيد فرغلى 
اخصائى امراض النساء والتوليد 
بمستوصف ناحى بجدة : 


فى البداية يقول : ان اسباب 
العقم ترجع الى عدة اسباب منها 
عدم مقدرة المبيض على انتاج 
اليويضبات الصالحة للتخصيب .. 


اى اضطرابات فق افراز الهرمونات ' 


اللازمة لكل مرحلة من مراحصيل 
الدورة الشهرية . او التصاقات 
والتهابات الاعضاء التتاسلية عند 
المراة مما يؤثر على التقاط اليويضة 
بواسطة انابييب فالوب وقد يحدث 
انسداد ف انابيب قالوب الخاصة 
يالرحم .. 


معرفة الاسياب 


وللعرفة سيب عدم الانجاب لدى 
السيدات يجب ان تمر السيدة 
بخطوات متتالية كانت فى الماضظى 
٠‏ تستغرق كثيرا امن الوقت قد يمتد 
الى سنة او اكثر اما الان فان ظهور 
منظلار اليطن واستخدامه بتجاح 
فائق فى الكشف وعلاج العقم عند 
السيدات وق فترة محدودة لاتزيد 
عن تصف ساعة وبعدها يستطيع 
الطبيب تشخيص سيب العقم 
والطريقة المثلى لعلاجه . 


نوعان من ال مناظير 
يضيف بأن هناك نوعين من 
المناظير.. نوع يستخدم ق 


الاغراض التشخيصية واخر 
يستخدم فى الاغراض العلاجية .. 
اما المنظار التشخيصى فان طبيب 
النساء والولادة يستطيع وبعون الله 
اولا ان يحدد ما اذا كانت المبايض 
تعمل بانتظام وتنتج البويضة ل 
المواعيد المحددة ام لا كذلك اذا كان 
هناك اى التصاقات او التهابات 
حول المبيض او انسداد ف الانابيب 
وموقع وسيب هذا الانسداد وادا 
كان هناك اى سبب عضوى آخر ق 
الرحم او الاتاييب او المبايض أو 
تجويف الحوض .. اما المنظار 
الجراحى فان الطبيب يستطيع يه 
ان يحصل على عينة من المبيض 
للخلية او سحب البويضة الناجحة 
لتخصيبها خارج الرحم كما يحدث 
فى عملية طفل الانابيب ثم اعادة 
الجنين فى الايام الاولى من عمره الى 
الرحم كى يستمر نموه .. وكذلك من 
اهم 'فوائد النظار أيضا هو قطع 
الالتماقات الشعرية البسيطة التى 
تحيط بالانابيب والمبيض وتحد من 
حركته ف التقاط البويضة الناضصمجة 
من المبيض ويكون هذا عن طريق 
اتصاله بجسهناز كى ومقص 
ميكروسكويسي لقطع هذه 
الالتصاقات وكيها حتى لا تعود مرة 


اجراء عملية كبيرة قد تؤدى الى 
تتائج عكسية . 


مائية او شيكولاتية او كيها .. 
والعمل على تفجيرها حتى لا تعود 
عرة اخرى .. ومن الجديد ايضا ال 
المنظار الجراحى هو استعماله ل 
الحالات المبكرة جدا من الحمل 


خارج الرحم الذى قد يسبب 
مضاعفات خطيرة للسيدة . 


إعرزن ماوق 
تدس بشلة أَحْ م لعب للسا ب واشسذياتٍ 
تحصسددهة 
بايإ رطرعات مفلا السبرر معام كر الالح 
البكاك - الموشى الجنسية يموحيب صرا د رفخ : 


اهلام إعامةثْ ١١666148‏ صمدجسر حي 1/1/1. واو 
مصريظها هدام . وعل ىكل مبرلريكه 


مطالية لدعا مذكو راد تهمال بالسير/ر 


صميرع تالس بالتلكونا ت التالمة ء 
ه188 وجي عكهاء حواصه خبين ععرة 


ايام مبرتار اكه - . 
ولدمرر 


جبرل الطرّه اعرد - 


مرولب/؟ 


- إج رج و طاح حر صويالك الى إخَاية 4 
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تحقيقات محلية 


ااناازااناا اللا اناا لالناااالناالالناازااللا الما الاا ناملالا لامالا الالالال الاللا 





3 اا 4 8 ل © 2 ا م م ا 





النخلة الثمرة اليانعة الحلوة المحيوية زات الصلة 


رمان . وزهرة فى مواسم الثمار والقطوف .. وهى من الثمار 
النتى ورد اسمها فى القران الكردح . ومن ثح كانت شجرة مباركة 
طيبة الثمار والمشهد . أحبها العرب . واحبته ارض العرب .. 


ببح البرجى الذى 


ومملكة التخيل لم تاب 
قطرتها الا الاحتفاء بالنخلة فى 
يوم من كل عام وفى اطار ذلك 
تشارك المملكة اليوم الاثنين 
الموافق الخامس عشر من شهر 
سبتمبر الحالىي شقيقاتها 
الدول العربية بالاحتفال بيوم 
النخيل العربى وذلك يناء على 
قرار جامعة الدول العريية 


العربية بهذا اليوم توعية 
المواطن بضرورة المحافظة على 
النخلة عن طريق كافة وسائل 
الاعلام المختلفة وزراعة 
قسائل النخيل واقامة الندوات 


ا 


فى قطاعات التقل والعمالة 
والتسويق فيكثر الطلب خلال 
فترة الصرام على العمالة 
الخييرة الملمة بمعرقة اساليب 
جنى التمور .. لهذا يقوم 
اليعض من كيار المزارعين 
بعملية توفير هذه العمالة .. 
عدا عملية شراء التمور من 
القلاحين واحيانا تتم عملية 
الشراء مسبقا وفى اوقات 
ميكرة اى فى مراحل التمور 
الاول .. لهذا نجد بعض 
اللمزارعين والمواطنين الذين 
يتمتعون بقدرات مالية وسيولة 
يزاولون تجارة بيع التمور 
وهى عملية مريحة خاصة 





ترية جيدة 


تعدير شجرة النخيل من 
اقوى الاشجار الزراعية 
بحيث نجدها لا تتطلب نوعية 
خاصة من التربة ولتزرع فى 
جميع انواع الترية وحتى 
التربة الملحية منها ( ترية 
السبخات ) والرملية والطينية 
والجيرية 

وحيث تجد ها تثموق 
وتترعرع فى تربة الواحات 


الشجرة هو الذى نشر 
مزارعها على طول الارض 
وعرضها ويؤيد هذه الخيرة ما 


انواع النخيل 


وتتعم المملكة ولله 





هى ام الحمام واشهر مناطق 
زراعتها القصيم ثماره 
متوسطة الجودة صفراء اللون 


يثمارها يلحا وتمورا ومنذ 
مئات الستين فى الامن 
الغذائى على ارض الجزيرة 





على حاجة الاسواق المحلية 
ولتجد طريقها للتصدير الى 
اسواق اقطار مجلس التعاون 


0 والملم ّ: 8 59 9 3500-1 . 2 7 ذل 2 . 9 
1 0 0 1 للخبير والملم بطبيعة بيع والاهوار وغيرها . يتوفر للمزارع بالمملكة من الحمد ‏ بثروة من التخيل وقد انعكس على محدودية العربية ذلك لان ثمارها هذه الخليجية .. والى اليم 
ا التى تناقش السيلٍ 1 0 وشراء التمور .. وتعتبر شجرة النخيل من امكانيات كبيرة وفرتها حكومة متنوعة فى الاشجار وبالتالى فى 2 | مساحات زراعته . هى مكونات الوجبات الغذائية الشماى 0 0 
9 2 1ق 0 - اشجار الزراعة المسقوية صاحب الجلالة الملك المقدى ثمارها الحمراء والصفراء 1 ا اليومية الثلاث خاصة منها وغيرها . 
1 ثية والتعزف لي مملكة الفخيل الخضراء التى تحتاج للمياه وسمو ولى عهده الامين لكافة والشقراء . : ١‏ اليترجي + تتتشر. زراعته وجنتئ القطور والعشاء . 


توصل اليه الخيراء والمعنيون 
قى كل مامن شأته المحافظة 
عليها وتصنيع منتجاتها 
والاستقادة المثلى من خيراتها 
وبحث اقتصادياتها وتسويقها 
هذا الى جاتب اصدار طابع 











شجرة النخيل هى احدى 
اقدم الاشجار المستاتسة 
زراعيا لدى الابسان حيتما 
تعرف على قوائدها الجمة 


وانما تظرا لضخامة سعتها 
وسمك ساقها . لهذا قلابد من 
توقير مياه الرى لها .. خاصة 
فى بدء مراحل زراعتها وغرس 
جذورها لهذا فهى تعتبر من 
الاشجار التقليدية لواحات 


 نيعرازملا‎ 



















واهم اتواع اشجار النخيل 


أيضا ق عنيزة يلحه لونه 
قريب من الاييض 

© السكرى : اشهر مناطقه 
وثمره للحفظ بالتحميد . 


واصبحت ومنذ نحو خمس 
سنوات تساهم ف قائمة 
الصادرات حيث يتوفر من 
بلحها وتمورها كميات زائدة 


ولتساهم بذلك فى تنويع 
مصادر الدخل الوطتنى 
وبزيادة ان شاء الله من سنة 
لاخرى سواء كان خاما او 


2085 تذكارى للنخلة . وامكانية زراعتها ونموها 8 لخشب : مث اكد 
١‏ _ وازدهارها ف الظحعق | ريون شاه 5 ا اليل اعطاء فى ا 
5 نظة الجغرافية الطبيعية على فالنخيل شجرة صحراوية نواع : 8 
ا مليون الارض “العربية وتطويي مدارية ومعتدلة دافئة والتى كجم ) لون ب 
2 3 2 957 1 
لمان امكانات استئناسها لا نقل معدل حرارة شهورها 0 
وتعتبر التخلة من اكثر للاستقادة من هذه الظروف عن ١8‏ درجة مثوية .. © المكتومى .. ثماره ذات 
المنتجات فى الوطن العريى بزراعة اشجار النخيل فى رحج كس لج 0 شعبية ولكن معدل انتاجية 
حيث يبلغ تعدادها ىق وطتنا المواضع والمواقع الملائمة تاحات معا ادي الى انساع شجره قليل نحو ( 5٠‏ كجم ) تعلن عن تسطن اكمستة 
العربى اكثر من سبعين مليون لزراعتها حتى ى أطلق على العالم انتشارها فى المملكة وقى جميع لون ثماره صفراء . مث وصول١ ١‏ 
200 تخلة . العريى لقب مملكة النخيل . الاقاليم المناخية بالمملكة . أد ه.ا مستاء بحدة اللاسّلاى 
اعمال وقد قامت بعض جامعات دري © شقراء : وهو ذو شهرة 


المملكة فى العام الماضى يتنفيذ 
العديد من الانجازات التى 
عملت على تقدم زراعة التنخيل 
ومن هذه الانجازات انشاء 


والمملكة لها نصيب الاسد 
بين الاقطار العريية النخيلية 
وينعكس ذلك على ضخامة 
كمية أنتاجها من ثمارها يلحها 





زراعة النخيل 


والانسان العريى اهتم 
بزراعة اشجار النخيل منذ 






بلح المكتومى يتدلى من احد عناقيد الن 


وشجرة معطاء لون بلحه 
اشقر . 

وهناك العديد من الانواع 
الاخرى من اشجار النخيل 


:ريبيرا 


ىق ١ه١/54/‏ 58م 
م انار اليا بالزسؤم رضائم على !ليوا هر 


. 0 مراكز للمعلومات خاصة وتمورها وذلك من منطلق 9 0 
كت بالنخيل الى جائنب اعتماد اتساع المساحات الملائمة 0 ١‏ 5 انبشرت: بالعلكة 0 ) 0 1 5 5 ل على ديات يسَلِميعابل بإ الم تائفل 
لامع جامعة الملك فيصل لتكون المقر لزراعة النخيل وخبرة ابنائها 0 ا 
ل الدائم للجنة القومية للنخيل ف زراعتها ورعايتها والاتسان السعودى : الخلاطى ٠‏ الرزيا 0 الوم 
ف ا واستشمارها بخيرته وطول تعامله مع هذ سيفقا. الخضوى ٠‏ ممزييد من المملومات 3 ال 
. و ع 50 5 الصقوى . اليرنى الحلوة , 
شح ويهذه المناسبة يتحدث لط !ل ال ا هي 2 العيبى عورا 
ل للمدينة » مدير فرع وزارة 0 ٠‏ الصفار ع ا 5 شعت 
الزراعة والمياه برابغ الاستاذ الشزييقة :سكير نيل ص سب 61١‏ اجهرهةا ات 2 1 
00 : ن بابعير قائلا : 5 شيش . تحرة -_ 5 
وا .- 0 ومند القديم ا شيش تحر اه و كم-كام 1 





من المنتوجات الزراعية التى 
حظيت باهتمام وعناية الدولة 
قاخذت بعين الاعتيار واقع 
النخيل فى يلادنا وانطلاقا من 
هذا الواقع ومن اجل زراعة 


ويشترط فى زراعة كل نوع 
منها توفقر ما يناسيها من 
المتطليات الطبيعية والخبرة 
البشرية ومرافق الخدمات 


وانتاج افضل كان الدعم من التى اسلفناها.. وتحةت[ 
الحكومة الرشيدة للمزارعين شجرة النخيل بجميع انواعها 
والذى اخن اكثر من اسلوب 30 100 
وطريقة .. فهناك الدعم المالى هذه مساحة اجمالية على 
والدعم المعنوى .. والدعم ارض المملكة قدرها 11 الف السفن البق أدنناه تت الا ع ود 
' الارشادى .. وما اهتمام هكتار وما يعادل "89٠١٠١‏ 
: الدولة يانشاء المصصاتسع دونم أو 20ر٠٠‏ قره10 متر 
٠‏ والمنشآت الزراعية في اكثر من مريع .. 


منطقة الا تأكيد على هدا' 


 معدلا‎ 


وقد حرصت الدولة على 
العناية به ونشجيع وتقدين . 
منتجى التمور ف هذا الموسم 











ويقدر مجموع ما يزرع 
فيها من اشجار نخيل مثمرة 
وغير مثمرة ب6 ملايين شجرة 
هذا خاصة اذا علمنا ان 





درطا ماهيوطا 1 رطيو 


0 جروا 
توا 


7 فت فكانت الاعانات المالية المساقة القانونية بين النخلة 5 
ار باضه من راكد || اتيج ودين جد 
د ! هك :62 مميح ٍ 
نتاج وفيه . سنويا ثلث مليون طن من 
3 مختلف انواع اليلح 
ونا تجارة التمور والتمور 00 
3-35--05 3 
ب لات 5 

0 وعن تجارة التمور يقول . المميزات الاقتصادية 7 
0-0 مدير فوع وزارة الزراعة يرايع 00 0 
5 للتمور ىق موسم الصرام 2 2 1ن ا 

9 اهمية كييرة فى تنشيط العمل تساهم شجرة التنخيز 








اج لي ل ل طد له لاخ عل نت ب لبد إن إل 80 8 06 0 30 3 80 0 30 12 37 80 3 30 00 12 20 5 5 199 :198 5 1/1 2 16 4 ا 2 6 30 10 :15 19 1 10 190 10 1890 21 كل 










ااا اللهية 


المدينة المنورة العدد 7١84‏ الأحد ٠١‏ محرم 1409 ها 


انشاذ الادراان لعفل المضائع الخليهية بهد نونف 
لناضسسات « ستاك الباخسسرة لالوالسيريس 





محمد عبدالله الملا 





مجلس احارة الصنحوق 
العربى للمعونة الفنية 
يحتتم اعماله 


توئس ٠‏ ق ن ٠1‏ : عقد 
مجلس ادارة الصندوق 
العربى للمعونة الفنية للدول 
الافريقية والعربية مساء امس 
يمقر جامعة الدول العربية 
دورته الثالتة والعشرين 
برئاسة السيد الشاذلى 
القليبي الامين العام للجامعة 
ورئيس) مجلس 
الصندوق ٠‏ 

وناقش المجلس خلال هذه 
الدورة عددا من التقارير 
المتصلة بنتائج اجتماعات 
الدورة الاخيرة لكل من مجلس 
ادارة الصتدوق ومجلس 
جامعة الدول العربية وكذلك 
تقريرا يتعلق بالتعريب فى 
البلدان العربية ذات الوضع 
الثقاى الخاص .. اضافة الى 
مشروع موازنة الصندوق فى 
ضوء الموقف المالى وقرارات 
مجلس الجامعة فى دورته 
الاخيرة يهذا الشأن . 


المجموعة الاوروبية 
تساهم فى التنمية 
الريفية بجيبوتى 
بروكسل - رويتر : قالت 
المجموعة الاوروبية انها 
ستقدم مساعدات تنمية الى 
جييوتى قيمتها ١١‏ مليون 
دولار وقال مسؤولون 
بالمجموعة ان ١‏ فى المائة من 
المبلغ سيخصص للتنمية 
الريفية والباقى لمشروعات 
صحية وقد تعهدت المجموعة 
بالمساعدات عقب زيارة قام 
بها رئيس جيبوتى الى 
بروكسل هذا الاسيوع . 


ادارة 



















يَاأيتها التفسح_المطمئنه ا رجى إلى تلك كاصية 
5 عادفقت وادخنى حنى 


4 


كتب خيرى يوسف : 


بدات الاستعدادات لنقل البضائع الخاصة بالتجار 
الخلدحدين على باخرة اخرى بعد توقف المفاوضات بين ممثلى 


التجار الخليجيين ومالكى الباخرة نالو اكسيريس 


ميتاء ستغافورة . 

صرح يذلك الاستاذ محمد 
عبدالله الملا الأمين العام 
لاتحاد الغرف الكليجية 
وآاماب بالتجار الخليجيين 
الذين يملكون بضائع 
مشحونة على الياخرة 
السنغافورية بسرعة ارسال 
بوالص الشحن والاوراق 
الثيوتية الاصلية الى الغرف 
الخليجية المعنية من اجل 
تسليمها لمكتب محاماة 
بسنقافورة تم الاتقاق معه على 
متابعة اجراءات شحن 
البضائع على باخرة اخرى .. 
وتناشد الامانة العامة لاتحاد 
الغرف الخليجية مرة اخرى 
المستوردين التخليجيين 
بضرورة شحن بضائعهم على 
البواخر الخليجية والعربية او 


خعر 5 من جندوب افري يقبا 
يعو قعو ن استم رارارتفاع الذهب 


جوهانسيورج م'نلاف 
ء : يعتقد خبراء الذهب فى 
جنوب افريقيا الذين اجتمعوا 
فى جوهانسبورج عشية انعقاد 
مؤتمر دولى بشأن الذهب 
يفتتح اعماله غدا ان اسعار 
الذهب تتأثر حاليا بالوضع فى 
الولايات المتحدة فى حين ان 
الموقف السياسى فى جنوب 
افريقيا لايؤثر على اسعار 
الذهب . 

واعرب هؤلاء الخيراء عن 
اعتقادهم يان اسعار الذهب 
التى تجاوزت حد ال0٠4‏ 
دولار للاوقية ستدعم وتواصل 
ارتفاعها حتى تصل الى -85 
او --0 دولار للاوقية فى عام 
لامكام . 

ويسود الاعتقاد العام لدى 
خيراء جتوب اقريقيا بان 
اتجاه الذهب يتأثر يصفة 
رئيسية بالاوضاع ف الولايات 
المتحدة .. المخاوف من ارتفاع 
معدل التخيخم وهبوط اسعار 
الدولار واتخقاض اسعار 
الفائدة وزيادة السيولة 
النقدية قضلا عن ارتفاع 


بريضام 


انق “د د 


2 











ا شقلت إلى ب 





ومالرة كل 


سنبة ضية مصية فادخلى 
قاس المظكم 


عبة اللءتالىبالين ةنو 
حرم السيد 


عب رالقاد يها الله 


المحتجزة فى 


الخطوط الملاحية المتتظمة 
واخذ الحيطة والحذر من 
التعامل مع البواخر ذات 
التسجيل المقتوح واخذ العظة 
من الحادث الحالى وموقف 
الابتزان الذى صاحيها . 
وتجدر الاشارة الى أن 
الباخرة تالو اكسيريس والتى 
تحمل بضائع متنوعة لتجار 
خليجيين من الامارات 
والبحرين والسعودية والكويت 
تقدر باء 5ه الف طن قد 
تم احتجازها فى ستقافورة منذ 
مطلع شهر اغسطس الماضى 
حيث يطالب ملاكها بميلغ 
ثمانمائة وثلاثة واربعين الف 
دولار امريكى مقابل الافراج 
عتها لمواصلة سيرها للموانىء 
الخليجية .. 





ميجير 
ار 


اسعار البترول العالمية 

وذكر هنرى كينى كبير 
الاقتصاديين فى غرفة المناجم 
يجنوب افريقيا ان سعر 
الاوقية سيرتقع إلى 46-٠‏ 
دولارا فى العام القادم تبعا 
لزيادة معدل التضخم 
الامريكى . 

ويرى كينى ان المشاكل 
الداخلية لليلاد او الخوف من 
فض حظر عليها ردا على 
قرض عقويات لايؤثر على 
اتجاه الذهب ولكن خييرا اخر 
يدعى دافيد ريس يعتقد ان 
الوضع الاجتماعى فق المناجم 
يثير قلق الاجائب ‏ 


الدية ٠١‏ قن أء: 
اللجنة التحضيرية لؤتمر 
الصناعيين ف دول الخليج 
العربية اجتماعها الاول امس 
يمقر منظمة الخليج للاستثمارات 
الصناعية يالدوحة وقد 


بدات 


الي ا أعررعطها الله 
والسيي لها شرعطا الله والسيير فاع عفالله 


صباع ري أمس السبت في الشاي_ _ وسواكى 
عير انر[ با لبتيع 0 برا «السيرير عللقادرعطا الل 
با لزاهرية علق المج الحادع با مرينة 


انوك 


اسالساسسإإ-ببييا-اا -ب- يس سس 0ك 























© اللسرياض من محمد 
القحطانى : 

يترأس سمو الامير عبدالله 
بن فيصل الامين العام للهيئة 
الملكية للجييل ويتبيع اليوم 
اجتماعا لبيحث وضع 
استراتيجية يمكن يواسطتها 





0 جذب القطاع الخاص 
الامير عبدالله بن فيصل 1 
5 للاستتعار الصناعى فى مدينة 
الجبيل ويتيع ٠‏ 


وسوف يحضر هذا 
الاجتماع الذى دعت اليه 
الهيثة كل من الدكتور 
عبدالرحمن الزامل وكيل 
وزارة التجارة والدكتور فؤاد 
عبدالسلام الفارسى وكيل 
وزارة الاعلام والمهندس ميارك 
الخفرة وكيل وزارة الصناعة 
والكهرباء والاستان عبد العزيز 
التركى وكيل وزارة البترول 
والشروة المعدنية والاستاذ 
صالح العمير وكيل وزارة 
المالية للشؤون المالية والاستاذ 


ادارة البنك ان المركز المالى 
الاجمالى للبنوك التجارية 
الخمسة فى مصر زاد يواقع 
عشرة مليارات جنيه وبلغ 
كر 5 مليار جنيه فى السنة 
المالية 1987/1546 التى 
فى يونيو الماضى 
أرصدة الودائع 
التجارية فى نفس 







زيادة المركز المالى 

للبنوك فى مصر 

القاهرة : قال محافقظ 
البنك المركزى المصرى على 
نجم بعد اجتماع لمجلس 





الامير عبدالله بن فيصل يرأس | 
اليوم اجتماعا لبحث تشجسسم ١‏ 
الاستتمار الصناعى فى الجبيل و يضبح 


والاستان عبدالله الدياغ أمين 
عام مجلس الغرفه 


السحودية . 


اليلبان تقحم مساعدات 









روما ٠‏ واس ء : اعلن 
الصندوق الدولى للتئمية 
الزراعية ٠‏ ايقاد » امس 
أن اليابان قررت التبرع 
يمبلغ 5ر6١‏ مليون دولارد 
الى البرثئامج الخاص 
للصندوق بشأن الدول 
الافريقية شبه الصحراوية 













روما ان اليابان اتخذدت 
هذا القرار فى اعقاب 
الاجتماع ق طوكيو يوم 
امس الاول بين وزير 
الخارجية اليابانتى تاراشى 





عمان «ق ن أهء: تجري الجهات الاردئية المختصة 
دراسات لانشاء خط جديد لاتابيب اليترول ٠‏ تايلين ٠‏ عبر 
الاراضى الاردنية الى مدينة العقية جنوب الاردن .. وصرح 
المهندس رامز ملديس مدير شركة مصفاة اليترول الاردنية 
بأن المصفاة تدرس مشروع زيادة طاقة نقل البترول الخام 
بالانابيب اما عن طرق انشاء خط جديد أو محطة ضخ 
مساعدة وانشاء محطة جديدة لتخزين وتداول المحروقات ىق 


د 5 
مليارا 





رن 
و 7١‏ مليون درهم 


منطقة الصناعات الكبرى ق العقبة , 

وقال ان انجاز المرحلة الثالثة من مشروع توسيع المصفاة 
الحالية بمدينة الزرقاء يعتبر بمثابة مصفاة بترول جديدة 
حيث يتوقع مع انتهاء الملشروع ان تكونْ طاقة تصفية 
البترول.ق الاردن يين 1٠ر6١‏ الف طن يوميا وهو ما يسد 
حاجة الاستهلاك المحلى من اللحروقات حتى ستة 1955 . 
الع ل ع ب و ف لاع ا ا 1ت 


القاهرة «ق ن أء : تعلن'ى 





جملة الودائع المصرقية بالامارات 


ابو ظبى ٠ق‏ ن اء: بلغت جملة الودائع 
المصرفية بدولة الامارات العربية المتحدة يتهاية 
ديسمير الماضى 5*5 مليارا و 50/٠‏ مليون درهم ها 
يقارب 5ر5١‏ مليار دولار منها 0١‏ مليارا ى 16 مليون 
ا 7 لاي ترك لخد الكيدين 
٠٠‏ مليون درهم شيكات مصرفية - 






استعرض الدكتور عبدالله حمد 
المعجل امين عام المنظمة ف بداية 
الاجتماع مهام اللجنة والاطار 
العام لاعمالها التى تتركز فق 
متايعة تنفيذ توصيات المؤتمر 
الاول للصناعيين فى دول الخليج 
العريية والتحضير لاتنعقاد 
المؤتمر الثانى للصتاعيين 


واختيار موضوع المؤتمر .. 
واكد الامين العام على اهمية 

التزام اللجنة بالدقة فى متايعتها 

تحقيقا لاهداقها على اكمل وجه . 





تونس «ا فاب » 


الاوروبية أن تظهر مساندتها . 
وقد عقد شيسون مؤتمرا 
صحقيا اثر اتتهاء زيارة 
للعاصمة التونسية استغرقت 
ثلاثة ايام للتحدث عن افاق 
التعاون بين تونس والمجموعة 
الاقتصادية الاوروبية لفت 
خلاله الانتياه الى الانعكاسات 
الخطيرة للغاية على كافة انحاء 
متطقة البحر المتوسط المترتبة 
على التهديدات التى نثقل 
كامل الامن الاقتصادى 
لتونس التى تمر بظروف 
قاسية فى الوقت الراهن . 
واوضح شيسون فيما يعد 
لوكالة «١‏ فبرائس يرس ٠ه‏ 
قائلا: اتتى اعتقد ان 





نهاية شهر سيتمبر الحالى رسوم 
المرور الجديدة لقناة السويس 
التى يبدا تطبيقها من بداية 
العام المقيل .. وصرح المهتدس 
محمد عزت عادل رئيس هيثة 
القناة بأآن اللجنة المكلفة ياعداد 
. الرسوم بدأات اعمالها امس 
وتستمر اسيوعبا واشار: رئيس 
هيئة القناة: ق تصريح نشرته 
صحيفة . الاهرام ٠‏ الملصرية 
امس الى ان قناة السويس 
حقنقت زيادة فل الايرادات خلال 
الشهور الثمانية الماضية بلقت 
٠‏ مليون دولار وقال ان ذلك 
يرجع الى خطة الهيثة فى تشجيع 
السفن غير النمطية لعيور القتاة 
وارتفاع قيمة وحدة حقوق 
السحب الخاصة امام الدولار 





كلود شيسون 


مشروعات للتنمية بهدف 
مساعدة تونس على استعادة 
0 الاقتصادى حيث 
السلطات التونسية 























































































الطادر : 
للجالسللا_ 
صدور الميزانية 
الاتحادية خلال 
اكتوبر القادم 
دبى رو ام ( قال السيد 
احمد حميد الطاين وزير الدولة 
لشؤون المالية والصناعية بآنه 
من المتوقع صدور الميزائية 
الاتحادية للدولة لعام 1985 
خلال شهر اكتوبر القادم بعد 
مواققة المجلس الاعلى للاتحاد 
ومجلس الوزراء عليها مشيرا الى 
ان الميزاتية حددت يناء على 
اسعار النفط خلال القتسرة 
الماضية وتوقعات الاسعار خلال 
الشهور الاريعة القنادمة حيث 
تحسب متوسطبات هذه 
الاسعان . 
وقال انه من المتوقع ان يكون 
العجز بالميزانية للعام الحالى فى 
حدود العجز ق ميزانية العام 
الماضى وان هناك متايعة لزيادة 
وتحسين دخل الحكومة 
الاتحادية . 
وقال اته ليس هناك ق 
الميزانية الجديدة تخفيض أو 
تجميد ليند الاجور بل هتاك 
زيادة فى هذا البند لمواجهة 
الزيادة فى عدد العامتلين فى يعض 


7 بده 


٠‏ الوزارات كما ان قضية ترشيد 


الانفاق مستمرة فى يتود الميزانية 
الاول والثانى والثالث لكن هناك 
قطاعا مثل التريية والتعليم 
يحتاج الى وظائف لمواجهة 
التوسع فى حجم التعليم 
واستيعاب المقبولين الجدد ٠‏ 

وقال اته قم استحداث 
٠‏ وظيفة جديدة لوزارة 
التربية وكذلك فان وزارة الصحة 
قد تحتاج لاخصائيين 
استشاريين فى مستشفى جديد 
أو عيادات جديدة وسيتم تلبية 
هذه الاحتياجات . 


مؤتمر دولى للفنادق 
اكتوبس القادم 


القاهرة .واس :٠‏ 
تبدا فى السادس من شهر 
اكتوير القادم بالقاهرة 
اجتماعات المؤتمر الدولى 
للفنادق... وذكرت صحيفة 
. الاقبترام ». امس! "ان 
المؤتمر سيناقش عددا من 
الموضوعات الخاصة 
بالقتادق وتوفير العمالة 
الفنية ووسائل نشر الدعاية 
الناججحة فى مجال 
الفنادق .. ويشارك ق 
اعمال المؤتمر الذى يستمر 
ثمانية ايام وقود تمثل 3117 
دولة . 



































الامسن ا#قتصسادى لتونس يهنى 
كل اعضماء السو ق المتمستركة 


: اكد كتلود شيسون المفوض الاوروبى المكلف بشؤون العلاقات مع دول حوض 
البحر المتوسط والحوار بين الشمال والجنوب مجددا أمس الاول فى الحاصمة التونسية ان ٠‏ الامن 


الاقتصادى » لتونس يعنى كافة دول المجموعة الاقتصادية الاوروبية بصورة مباشرة وعلى الدول 


موّخرا يعض الاجراءات 
التقشفية فى هذا المضمار 
واشار الى نموذج حجديد 
للتعاون طويل الاجل يمكن عن 
طريقه ان تغطى المجموعة 
الاقتصادية الاوروبية المخاطر 
الاولى التى قد تتعرض لها 
مشروعات تقوم بها شركات 
صغيرة ومتوسطة . 

واعرب شيسون عن امله 
فى ان تتتهى سريعا 
المفاوضات القائمة بين تونس 
والكجموعة الاقتصادية 
الاوروبيّة والتى اوقفها حاليا 
القيتوى الاسبانى. 


تعن مويسم أمان ع عاد باق لدمرزعماءك 
بها وكين وشُقو, سكيزية فى ملت ا ممت 
وائضًا نا ىعر يثقورسلشة عوابل وعزات 
فى مدطقت الفصلية لف متعفى اللَرر 
عرمفاث ٠‏ #ة الدهالات ممابية : ش 

مع لكو دنليفخ اليد ده) 


جر : + هجر لشو فار عبن ؟كههع مز ا للعقار 


للحكومنات دورا عليها القيام 
به فى تغطية المشكلات العاجلة 
التى يعاتى منهسا ميزان 
ال مدقوعات 

واضاف شيسون قاثلا 
انها.مشكلة ملحة ليست 
المجموعة الاقتصادية 
الاوروبية مؤهلة لمواجهتها 
حاليا وذكر المفوض الاورويبي 
ان السوق المشتركة يمكتها 
المساهمة فى تنمية توئس عن 
طريق تمويل مشروعات ولكذها 
لن تستطيع توقير احتياجاتها 




















تعلن ارتم عوا هش كك ره عرب المينسية د مص 
السرم[ رشع الدتك عن فسان جود قهارم . 






العاجلة من العملات ٠‏ 
وذكر شيسون بان |]2714(؟ صادرعم العيابة نا شخ ٠1د‏ تلقام 
المجموعة الاقتصادية || الرصا رمن اكرم أن قسام إلى لصلة المصرية عِرم 






وله التر> 
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الاسلام بن تيمية 


وسئل رححه الك تعالى 
عن امسردت ابسرات 
زوجها من جميع 
سداقها . اتد بعد ذلك 
اشهد الزو ج على نفسه 
انه طلق زوحنه المذكؤورد 
على المراءة . وكانت 
البراءة تقدمت على ذلك . 











,. في ورعهغا زشى اتلد متها أهذا. بتدافمان الفتوى‎ ٠ 
. ويحتكر كا اراجد امتهمة نقيلية: سجايب صضاحيه‎ 
, ولكنيما 'ثفقا على حعظهما أن التبى صلى الله عليه‎ 
. وسلم نهى عن بي الدهب بألفضبة دينا لاجتماعهها ف‎ 
5 جلة '2ربا‎ 






اي 





.اناب المتال “قال . سالتة افيراط بن علزب .٠..‏ 
وز ين ارقم عن الصرف , فكل واد مثهما يقول ... 






3 ودين جاه ديو ااا ااا 1 


لج 
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2 فهل يصح الطلاق وادا 
0 لاط لور انلدي وقع بقة «رحيعا در 
م تربره ابر 1 فاحاب أن كانا قد 
5 تواطنا على ان توحبد 
لم 5 5 5 الصداق وكدرنة على ان 
8 القصا النيا ٠‏ « . اليا 0 مجم أن 22 يطئقها فابراتة . تح 
: الى ايه ممل في اي 00 لل نا طلفها كان ذلك طلاقا 
ا : | تسمع. ونفس الا تشضيع . بائنا وكدلك لو هال لها 
0 الكل 3 قلت 0 0-20 ف 5 : 
: عن أبى هريرة رضى الله عنه أن ولافضة لايؤدى منها حقها الا اذا ُ الا 00 أبراتنى وانا اعللقك 
3 الطبية رسول الله صل الله عليه وسلم قال كان يوم القيامة صفحت له صفائح رخ 0 ج ربى او ان ابرئتنى طلفتك 
0 1 ( لتؤدين الحقوق الى أهلها يوم من ثار قاحمى عليها فى نار جهتم اله :ال “امك خلفدى ونحو ذلك من عنارات 
* القيامه حتى يقاد للشاة الجلحاسن فيكون بها جنبه وجبينه وظهره وكلما وانا عبدك وانا على عهدك الخاصة والعامه التى 
الشاة القرناء ) وعنه رضى الله عنه بردت اعيدت له ف يوم كان مقداره ووعدك ما استطعت . تفهد سهاا ائة سبال 
5 قال قال رسول الله صصلى الله عليه خمسين الف سنة حتى يقضى ألله ا 3 31 'ء على ان يطلقها 
1 وسلم ( من كانت عنده مظظلمة لاخيه ن اما[ 2 2 
5 1 بين العباد فيسرى سبيله ل واما أن كانت ائرأته 
م « الهجرة ٠»‏ من عرضه أو من شىء فليتدلله مته الجنة وأما الى النار ) ودذكر الحديث ا لد 
0 اليوم قبل الايكون دينار ولادرهم إن اخرجه البشارى ومسلم يمعتاه 0 براءة لاتشعاق. 5 
الهجرة هى الانتقال كان له ميل صالخ أخذ منه بقدن ودوى مالك موقوفا والشسائى قيل للاحتف بن قيس- ممن | 2 بو 
5 منن بلد الكفر. مظلمته وان لم يكن له حسنات آخذ والبخارى - مرفوعا عن ابى هريرة يت الي د رجعى ١‏ ولخز 
7 الفسوق إل وار أ عست ملت فس ميع نش لك د فل ا مس يم 7 | لد كيذ 
9 م والايمان , ا حلي الله عليه وسلم ( من اتاه الله قيل له ٠‏ وما بلغ من حلمه * د الاسراء اذا كان بمكر 
0 وتجب الهجرة على 0 3 0 مالا فلم يؤد زكاته مثل لله يوم قال . بينما هو حالس ف داره اذ #ُّ لكون متل هذا الابراء 
2 عاجز عن اظهار دينه ال الله كلت وام مواجزة: لمجت القيامة شجاعا اقرع له زيييتان انته جارية له بسفود عليه | و لابصدر فى العادة الا لار 
ا 1 قال آلا تحدثونى باعاجيب مارايتم يطوقه يوم القيامة ثم ياخذ يلهز متيه شواء. فسقط من بدها. فوق ع 8 ذف 8 
1 بمحل. يغاب .فيه حكم يارض الحبشة فقال فتية منهم بلى شدقيه - ثم يقول انا مالك وانا 3 من يدها ٠‏ لواع | 5 يمسكهااو خوفا مر ان 
فر 3 مضلة . ١‏ ا ا 1 9 يعني شد ثم 3 على ابن له صغير فمات فدهشت 0 5 قيا او متاو ب 
1 احراز لديه لقوله 0 الك بيد دعن دان و كتزك ثم تلا ( لاتحسبن الذين الجارية . فقال لا روع عليك | ل وي ا 0 3 
3 أحرانا دي و ينا عجوز من عجائزها تحمل على يبخلون الاية . وذكر مسلم من انت حرة لوجه الله تعالى . لي ا ال : 
5-6 تعالى : .٠ان‏ الذين راسها قلة من ماء فمرت يفتى منهم حديث جابر قال ولا صاحب كنز 5 هما روايتان عن احمد 3 
توفاهم الملائكة ظالمى دين أحدى يديه 3 كفيها ثم لايؤدى فيه حقه الا جاء يوم القيامة ممعم مهمه ممه ةّ واما اذا كانت قد طابت 8 
انقسهم . قالوا قيم فعها فخرت على ركيتها فانكسرت شجاعا اقرع يتبعه فاتحا فاه قاذا 5 5 نفسسها بالابرك مطئقا © 
>0 لصيل كنتم قالوا كنا قلتها فلما ارتفعت التفتت اليه فقالت صدقت - صدقت - كيف يقدس الله اتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذى البضاء طفة ضر وهوإن بكونى آبتداء منها 
مستضعفين فى الارض . سوف تعلم ياغدار اذا وضع الله امة لايؤخذ لضعيفهم من خباته فانا عته غنى فاذا رأى ان الموت 0 لإنتسنت فنك ولاعوضص : 
3 قالوا ألم تكن ارض الكرسى وجمع الاولين والاخرين ع ا لايد له مثه سلك يده ل فيه 000 نا لاتر. 1 3 
عام ور الله واسعة فد : وتكلمت الايدى والارجل, بما كانوا اما ماجاء ق عقوية مانعى الزكاة فيقضمها قضم الفحل . ( ومن يغلل 0 8 0" 59 
8 واسعة فتهاجرو يكسبون قسوق تعلم امرى وامرك فعن عبدالله بن عمر رضى الله عنه يات بما غل يوم القيامة ) ان ذلك كان عمر بن عبد العزيز اذا ذكر د بلاريب .و الله (علم : 
: فيها.): النشاء 1 1 عنده غدا قال : يقول رسول الله قال : قال رسول الله صملى الله عليه على الحقيقة كما بينه رسول الله اموت انتفض انتقفاض الطع. ‏ و ولج ع و ميد : 
وقال: (ان ارضي صلى الله عليه وسلم صدقت - وسلم. (.مشا' من تاهب ذهب صلى الله عليه وسلم اى يأتى حاملا ويبكى حتى تجرى دموعه على | ل آقات اللسان : 
واسعة فاياى 7 8 على ظهره ورقبته معذبا بحمله وثقله لحيته . وبكى ليلة فبكى اهل الدار ٠‏ د لش انوابك سيق مر الله © 
فاعيدون ) وقال تعالى حدق جواى القربى ومرعويا بصوته ومويخا ياظهار فلما تجلت عنهم العبرة . قالت ‏ و عده يصه خصياة3 سةءيسونضنه 8 
(أواذا رايت النين : 0 خياتته على رؤس الاشهاد وفائع فاطمة ٠‏ بأبى انت ياامير المؤمنين ٠‏ ال 58 
2 مخ واشتون ا ا قال تعالى : ء ولا يأتل اولوا الفضل منكم والسعة ان 0 لم بكيت ؟ فقال ٠‏ ذكرت منصرف .و 
ع 7 حدي يؤْتوا اولى القربى والمساكين والمهاجرين إل سبيل الله واستدازات بجيده دقفل مل 'عاملة القوم من بين يدى الله تعالى فريق ل | و : 
0 0 حمية وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر لكم والله غقور كاثه اللوق يكل رجن 3 الأرضى وكل الجنة ٠‏ وفريق ف السعير .ثم صرخ | 
غيسن اا رحيم ٠‏ 0-2 0 0 0 عليه . 00 0 9 
الشيطان فلا تقعد بعد ٠‏ - اليقول.تعاق. مولا يأتل , من الالية وهى الحلف اى الا. ا ما د 
555 الذكرى مع القوم يحلف ٠ه‏ أولو.القضل متكم » اى الطول والصدقة والاحسان ا 0 0 : 5 
الظاكين ) . . « والسعة » اى الحجدة ٠‏ ان يؤتوا اولى القربى والمساكين و 0 0 0 0 
قال الحسن والمهاجرين فى سبيل الله ٠‏ اى لاتحلقوا ان لا تصلوا اك ّ 0 
البصرى : لايجوز له قراباتكم اللساكين والمهاجرين وهذا فى غاية الترفق والعطف ا 0 0ك 
القعود خاضو؟ا على صلة الارحام . ولهذا قال تعالى . وليعفوا 
















وليصفحوا . اى عما تقدم منهم من الاساءة والاذى .. 
وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم 
لانفسهم . وهذه الايات . نزلت فى ٠‏ ايى بكر الصديق ٠‏ 
رضى الله عنه حين حلف على ان لايتفع ٠‏ مسطح بن اثاثة ٠‏ 
بنافعة ابدا ويقطع عنه الاحسان الذى كان يمده به . لفقره 
ولحاجته ولكوته من قرايته وذلك بعد ما قال ف ام المؤمتين ما 
قال من اتهامات هى يريتة متها ٠‏ 





اسلامية ‏ 
درجات الناس ممع الغضب 


العقل . والدين وطاعته ولا يبقى 
للمره معه بصييرة وفكرة . ولا 


أول لم يخوضوا لقوله 
تعالى ( واما ينسيتك 
الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم 
الظالئين ) وقال تعالى 
(ان نعف عن طائفة 








فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام 
الذي يستحى منه ذو العقل. 
ويستحى منه قائله عند فتور 
الغضب ودذلك مع تخبط النظم 


أعلم ان قوة الغضب محلها الى الوجه فيحم الوجه والعين ثم 
القلب ومعناها ليان دم القلب ان الناس ف هذه القوة على درجات فيه . 


ضعفها وذلك مذموم وهو الذى يقال 
انه لا حمية له , 





كانوا مجرمين ) قال 
شيخ الاسلام : فعلم ان 
الطائقة المعفو عنها 
عاصية لا كافرة » اما 
بالكفر دون انكار . 
والجئوس مع الذين 
يخوضون فى أآيات 
لله . أو كلام هو ذنب 


وليس هو كفر . أو غير 
ذلك من الذتوب . 
























































































فلما اترّل الله براءة ام المؤمتين عائشة رهى الله عنها 
وارضاها وطايت النقوس المؤمنة وهدات واستقرت وتاب الله 
على من كان تكلم من الؤمنين ل ذلك الافك . واقيم الحد 
الشرعى على من اقيم عليه شرع الله تيارك وتعالى وله 
الفضل والاحسان والمنة يعطق الصديق على قرييه ونسييه 
وهو مسطح بن اثاثة فاته كان ابن خاله الصديق وكان 
مسكينا لا مال له الا ما يتفق عليه ابو بكر الصديق رقى الله 
عنه وكان من المهاجرين ق سبيل الله وقد زلق رلقة تاب الله 
عليها منها . وضرب الحد عليها وكان الصديق رضى الله عنه 
معروفا بالمعروف والكرم والاحسان ٠‏ وله الفضمل والايادى 
على الاقارب والاجانب فلما نزلت هذه الاية الكريمة . 





























































وانتشاره ف العروق وارتفاعه الى ثلاث: 
اعلى البدن كما ترتفع الثار والماء 
الذى يغلى ف القدر . فلذلك ينصب 


والاعتدال . 

























من التفريط والافراط 


أما التفريط : ففقد هذه القوة او 





وقد وصف الله تعالى اصحاب 
النيى صلى الله عليه وسلم بالشدة 
والحمية فقال. ٠‏ اشداء على 
الكفار » الفتح 58 

وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ جامد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم . التحريم ١5‏ 

وائما الغلظة والشدة من اثار 
قسوة الحمية وهو الغضب . 

واما الافراط فهو ان تغلب هذه 






اختيار بل يصير فى صورة المفطر . 

ومن اثار هذا الغضب فق الظاهر 
تغير اللون وشدة الرعدة فى الاطراف 
وخروج الافعال عن الترتيب والنظام 
واضطراب الحركة . والكلام حتى 
يخلهر الزبد على الاشداق . وتحمر 
الاحداق وتنقلب المناظر وتستحيل 
الخلقة ٠‏ ولو راى الغضبان فى حال 
غضبه قبح صورته . لكف غضبه 
حياه من قبح حسورثه . واستحالة 


واضطراب اللقظ . 


والتهجم و١‏ 
عند التمكن وقد يمزق ثوب نفسه 
ويلطم نفسه وقد يضرت بيدة عل 
1 


و 


والحزن بالسرور والعرم على اقشناء 
السر . وهتك الست والاسستهزاء وغيد 
ذلك من القباتك فيذه شمرة الغضب 


- 





واما اثره على الأعضاء فالضرب 
القتل والجرح 









لارض وربما يعتريه مثل الفشية . 
واما اثره فى القلب مالحقد 
الحسد واضمار السوء والشماتة 








1 قال الصديق : بلى والله اتا نحب أن تغفر لنا يا ربنا ثم الصفة حتى تخرج عن سياسة واما اثار الغضب ف اللسان المفرط 
2 وعن جرير بسن اعاد الى مسطع ما كان يصله به من النقكة ويل 00 مناقشاقه حول التربية واثارها فى 
: 8 عي مده 24 . “قانةا كان :السك 9 0 1 
ا عبداللة: رحى مله ع اك ص بدا ةا عن الحطيق جر ايديف يني سي يي يي اللا 
58 أن رسول الله صلى الله 
ا دزاش فى الففه الاسلامى 
30 ا ب 0-4 د 
3 ل ش مساذل فى الهجرة والجهاد فى سبيل ائله 
5 ا 3 على. الأتقوقت الئوسية الغلأية | ١+‏ من السوفبيت 5-78 
ا :> ميك استتطاعوا لجتيّاح ثلاثة ا تيسيت الكة 3 3 :0 
3 22 - 8 يجوز تيييت الكفار ليلا وقتلهم وقد روي عن عمرو بن العاص , 
358 5-5 5 وهم غارون ولو قتل بلا قصد من أنه نصب المنجنيق على الاسكندرية 71 
1١ 517‏ 2 يحرم قتله . كصبي وامراأة ٠‏ ولان القتال به معتاد ويجوز رميهم خطر اللسان 
١ 2‏ 8 5 ِ - للحتت لت ومجنون وشيخ فاذا لم يقصدوا ٠‏ بتار . وهدم حصوتهم وقطع الياه 9 
2 لحيس اع 2 2ك ل 2 22 5 جايتة 0 مدعلة بن لحديث الصعب ابن جثامة الليثى عنهم وقطع السابلة عنهم . وفتع 
0 2 ا 0 0 :. التى تبين مواضع وكيقية الحم قال : سمعت رسول الله صل الله الماء ليفرقهم وان تضمن ذلك اتلاف 5 م 2 
١ 0 3 3‏ [4. [ حا |:| 6 | هاس | 4د || 62060 0 ٠:‏ دنار الث تساء 2 فق جاة هنه الا ب بالخج. 
عله ادي ف روا 6 سيد ل ما 5 وتضمنت وثائق مصمورة للشهادات عليه ولع يشال عن كاب ا ل 0 0 
أبوداود والترمذى . أممس اداع لع لعج لحيل | لهم والاقرارات التى تقدمها الاتحادات يبيتون فيصاب من نسائهم مصعب بن جثامة المتقدم ويجوز ال معاذ بن جبل قلت يارسول 
وقال صلى الله عليه اد| :..» | »". | .| ...| جه | > | الو “ولراك الاسلاميية فى الدول وذراريهم ققال هم منهم .. متفق الاغارة على علاقتهم وتحو ذلك . مما الله انؤاخذ بما نقول * 
1 00 5 اسم | ع | 2س ل عليه . غيه اضعاف وارهاب لهم . فقال يا ابن جبل وهل يكب الثاس 
8 وسلم : يرىه من أسسد أ حك لهج اج لك لتيليها ل وقد قال سلمة بن الاكوع رضي لاييوز احراق نخلهم ولا ا 
"أل ملتين تتراء إ+|-...: | »| سه | ٠ |]'*.-- | ٠‏ ) لاسر : ولايجوز احسراق . ل النار على مناخرهم الا حصائد 
ملنين تتراءى عن أسيمأذا». إزعحد اسهد »| م.د| «حى|) الها الله عئه امر وسول الله صلى الله تغريقه لما روى مكحول ان النبي 

1 ناراهما. . 6 ل إغاء.. »| “| >.ة | 5 | اذ غلية ابا بكر رمى الله عته : السنتهم ٠‏ رواه ابن ماجه والترمدى 

1 فى 1 أمرم ]فلع ل كمعد ل هبلك هيا 3 يه وسلم ابا بكر رضى 5 صل الله عليه وسلم اوصى ابا ب ات ا 

ن القيم رحمه ل إغ]»..-| :| سمه | *.؟| | د | 2 ففزونا تاسسا هن المشسركين ة بأشباء . قال . اذا غزوت فلا والحاكم يي اشير 

8 الله يا 2 «لسد| سه | -- | | الح فبيتنا اه ابو داود 0 ؛ وروى مالك البخارى ومسلم . 
في الكلام عليه : إصم [إنات |سدالج] :| | | كك بيتناهم .. رواه ابو داود ٠‏ تحرق نخلا ولا تغرقه » درو 

قوله فى عقد الديعة 12 ال 1 الذكاة لاحك تكن اضة لاك ا كما يجوز رميهم بالمتجنيق كا ورد ان ابا بكر قال ليزيد بن ابى سفيان وكان ابن مسعود رضى الله عنه 
4 2 [ ل ]2ك[ ف[ سه[ ة] .5 1 عن ثور بن يزيد أن النبى صل الله ل اد بحل و 1 00 
وزبال المشرك الى 8 ١‏ 5 1 بن يزيد ان التيى تحوه ولان 0 يقول . يا لمان قل خيرا تغنم 
مفارقته ومعاداته . قلا 2 باد عليه وسلم نصب المنجتيق على اهل عموم قوله تعالى ٠‏ واذا توقى سعي عَم فتلح طن قبل :أبن 

١‏ و . 9 ل ابي 0 لني 0 لني لي بي الطائف . اخرجه الترمذي هكذا فى الارض ل فيها ء واسكت عن شر تسلم من قبل ان 

5 تجاوره . ولا تواكله كما 0 0 ١‏ 0 تندم . وقال عليه الصلاة والسلا 

3 0 ق 5 6 5 مرسلا . الحرث والنسل . الابة 5١8‏ , تندع ٠‏ وقال علي ع 

3 شاع حديث : ٠+‏ ' 0 1 
تراءى تاراهما. البقرة . ا ك3 ٠‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
1 نت نلظمة ٍ:. 8 5 - 5 70 ولانه حيوان ذو روح فلم يجِرَ فليقل خير أو ليسكت - رواه 

0 , 0000 لان الاني اعنام مني استنكار الانتهشاكات الصهيونيسة . تاتصالات مكثفة افلاكه ليفيظهم كتسائهم البخارى ومسلم 

. ويحرم السفر حأقات بان .:. د الاذاعات الاسلامية . احمد قراج ٠‏ ا ا 8 وصبياتهم . 0 5 

2 محل يقلب فيه حكم إل ليبق أنه يجرى الآن تصوير حلقات نحر مات مقابر المسذمين : 8 ا ات ويجوز اخذ العسل واكله لانه قال عقبة بن عامر قلت يا 
: كفر. أو يدع مضلة تلفزيونية عن ء اعلام القضاه ق : 5 8 مدير مكتب المؤتمر الاسلامى العام ا رسول الله ما النجاة ؟ قال . 
9 1 3 2 3 عات 4 امقر ١:‏ 35 باح ويجوز احذ شهده بحيك 

1 ولامقدر على اظهار ديته عن أعلام القضاء التريخ الاسلاس.. بالاشترك #8 استنكر صاحب الفضصيلة ٠‏ سعدالدين العلمى . مفتى القدس فى 0 ا لايترك للنحل شىء فيه . لان الشهد ٠‏ امسك عليك لسائك وليسعك بيتك 

0 يه . ولو كان سفره حم ليون 1 0 - ّ 0 ف عت وزكر الإتدهاكيت' نية المتكررة لحرمات مقابر : الشؤون القدس فق القاصينة الاردة من الطعام المباح وهلاك التحل باذ وابك على خطيشتك ٠‏ 

ل لتحدرة لان رجه سيتم عرض هذا السلسل ف جميع ‏ 5 السعلمين + 0 ا 3 جميعه . يحصل ضعنا غير مقصود 3 الصلاة والسلام ٠‏ م 
1 ا فى الإسلام تلفزيوتات الدول العريية 2 وناشد الدول الاسلامية والهيتات الدولية التدخل العاجل لوقف هذه اعبان.. وناك بالتنسيق مع رابطة فأشبه قت النساء والصبيان ق ا 
الحظتون لإيفى بخسرانه : 5 والاسلامية . ل الانتهاكات التى تعس مشاعر المسلمين . 5 العالم الاسلامى بمكة المكرمة . لنت 5 يتكفل لى ما بين لحييه ورجليه 

المحقق فى دنه . 9 حرا اتكفل له الجنة . رواه اليخارى 
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لليية 














قال السيد جاك شيراك 
رئيس الوزراء الفرنسى ان من 
الاهمية بمكان ان تعمد الامم 
المتحدة الى أعادة تحديد ميمة 
قوات الفصل ف الترق 
الاوسط .. واضاف ان بدون 
ذلك سيكون من العبث الابقاء 
على هذه القوات فق المنطقة 
مهما كان مصدرها وخاصة 
اذا كانت هذه القوات فرئسية 






















































قبل عشرين عاما ارتئكز 
الحوار حول الاهمية 
الاستراتيجية لجنوب افريقيا 
بالنسبة للغرب على زعم ان 
القوة العسكرية لجنوب 
افريقيا تمثل ه حصن العالم 
الحر ٠‏ الذى يحرس طريق 
راس الرجاء الصائح والذى 
يمر عبره البترول وغيره من 
السلع الاستراتيجية الى 
اوروبا والولايات المتحدة .. 
وطالما كانت مسألة حماية هذا 
الطريق حجة يستشهد بها 
اولئك الذين يودون استخدام 
مصادر القوة الاقتصادية 
والعسكرية لجنوب افريقيا فى 
الصراع ضد موسكو .. 

ولقد شهد اليرلمان 
البريطانى مناقشات حادة 
حول اخلاقيات وفوائد 
استئناف مييعات الاسلحة الى 
جنوب افريقيا وكذلك المعنى 
الدقيق للالتزامات البريطانية 
المترتبة على الاتقاقية الخاصة 













































ياستخدام الاسطول 
البريطانى لقاعدة سيمونتاون 
البحرية .. 





ولكن المناقشات تضاعلت 
فى اهميتها واثتر انسحاب 
بريطانيا من القاعدة فى 
السبيعنات وجرى تأسيس 
السياسة الغربية على افتراض 
ان اضفاء اى اهمية عسكرية 
لجنوب افريقيا سيؤدى الى 
خسارة سياسية فى علاقات 
القرب مع دول العالم الثالث 
ويعطى وسائل الدعاية 
السوفيتية مادة طيية للعمل 
ان الحذر الدبلوماسى الذى 
ينتهجه الغرب يجد دعما من 
الاعتبارات الاستراتيجية 
القائمة حاليا .. 

اولا : بالرغم من اهمية 
طريق راس الرجاء الصالح 
كشريان تجارى الا أنه من 






























































































































امواحؤة أبن 


نثل كروت اللعب لنظام بريغوريا 


رانك ف لهزْهِ المساحمة 
اقب جدين ضم 11/111١.‏ 


(اريت للاثرن 





وقد شكر شيراك الذى كان 
بتحدث فى احدى جامعات 
الشباب الصيفية الجنود 
الفرتسيين على صمودهم 
خلال الايام الاخيرة امام ما 
اسماه هجومات من بعضص 
الفصائل اللبناتية .. 


اما السيد مارك جولنديج 
الامين العام المساعد للامم 


بين السود والييض 


المستبعد من الناحية 
الاستراتيجية ان يقع تحت 
حصار السوفييت فالمنطقة بين 
راس الرجاء والقطب الجنوبى 
٠‏ قارة اتتاركيتكا . لاتمثل 
نقطة هامة يستطيع بها 
الاعداء خذق الغرب عن طريق 
اغراق ناقلات البترول والسفن 
التجارية .. 

ثانيا: اهمية حجنوب 
اقريقيا كمصدر للمعادن التى 
يستفيد منها الغرب .. وف 
هذا الصدد تقول أن جنوب 
افريقا تمتلك احتياطيات كبيرة 
من اريعة من المعادن 


الرئيسية اليلاتين, 
والمتجنيز. 2 والكروم , 


والفانديوم ٠‏ وهناك بالطيع 
الذهب .. كما ان هناك 
علاقات تجارية وثيقة فى هذا 
المجال مع الغرب واليابان .. 

هذه العلاقات تثير بعض 
اسئلة ؛ 

ماهو حجم التهديد 
السوفييتى لعرقلة امدادات 
هذه المعادن للغرب : ر!؛ 
النظام الافريقى الوطنى الذى 
يخلف النظام العنصرى هناك 
سيقطع هذه الامدادات وهل 
ستقطع حكومة جنوب اقريقيا 
هذه الامدادات ف حالة فرض 
عقويات اقتصادية .. 

الاجاية على السؤالمين 
الاوليين تفترض ان الحكم 
الوطنى الاقريقى من منطلق 
الوفاء لموسكو يسبب تأييدها 
للافارقة فى حرب التحرير 
سوف يحجب هذه المعادن عن 
الغرب .. 

ولكن هذا الافتراض غير 
سليم لأته مهما يكن نوع 
الحكم الوطنى الذى سياتى 
الى جنوب اقريقيا فلن يجد 
يدا من بيع المعادن الى الدول 
الغريية للحصول على الاموال 
اللازمة للبناء والتعمير . 


المتحدة للشؤون السياسية 
الخاصة فانه قال ٠‏ نحن 
نتفهم فرنسا وتعرف ماذا 
تريد اكثر من ذلك فاننا نريد 
نفس الشثىء بل ونلتزم يان 
تتمكن قوات الطوارىه 
الدولية فى لبتان من تأدية 
مهامها فى احسن الظروف .. 
ولكن المشكلة تنحصر فى كيقية 
التوصل الى ذلك .. هذه 
الجملة الديلوماسية تعكس الى 
أى حد وصل تياعد الاراء يين 
الحكومة الفرتصية والامم 
المتحدة حول وضع القوات 
الدولية بقرنست فقدت الصبر 
فى حين ان الامين العام لمنظمة 
الامم المتحدة يريد تجنب 
حدوث اى زويعة خاصة وقد 
اقترب موعد اعادة انتخابه .. 

وقد استقيلت الرسالة 
القرنسية استقبالا حسنا ق 
اوساط الامم المتحدة الا أن 
هذه الاوساط لم تفهم حقيقة 
الاهداقف التى ترمى اليها 
الحكومة الفرنسية وقد اصبح 
واضحا ان التردد الذى ابدته 
فرنسا عند حلول الموعد 
التاسع عشر لتجديد فترة عمل 
القوات الدولية ف لبنان فى 
السابع عشر من ابريل الماضى 
اصبح هذا التردد حقيقة 
قائمة.. فالقوات الدولية 
وليست فقط: الكتيبة الفرنسية 
لايمكنها ان تستمر فى تحمل 
مشاعر العداء التى يظهرها 
جزء من سكان جنوب لبنان 
ارَاء قوات لم تقم بمهمتها 
الاساسية على احسن وجه 
وهى الحصول على انسحاب 
اشرانيل .١‏ 

فقد اصبحت هذه القوات 
اشبه ماتكون بالشريكة 


بعد المؤتمر الذى دام 
خمسة ايام توصلا اعضاء 
الحزب شتراكى 
الديمقراطى لاه الى توع 

من الوحدة حول القضايا 
الأساسية الاقتصادية 
والاجتماعية ولكن الظل بقى 
يخيم على مسألة الفلسفة التى 
سيتبعها الحرّب وكذلك على 
الدول الذى يرى الحزب ان 
المانيا يجب ان تقوم به ى 
أقنديا ١‏ 

ومن الملاحظ أن التجمع 
الوحدوى حول شخصية 
السيد جوهائز روا المرشح 
لمنصب المستشار وهو رجل 
موال تماما لحلف الاطلسى 
لايكفى لتغطية التأثير المتزايد 
للاجيال الشابة على مسيرة 
الحزب .. 

وقد كان مؤتمر تورميرج 
يشكل منعطفا تارية يخيا فى 
قيادة الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى الالماتى 
الفربى .. 

فهذا المؤتمر هو الاخير 
الذى يتمتع قيه بالسلطة 
بعض الاشخاص الذين دخلوا 
الحياة اسياسية فى اعقاب 





للقوات الاسرائيلية حيث ان 
القوات الدولية والقوات 
الاسرائيلية تقومان بنقس 
المهمة ابى السهر على لامن ف 
المناطق الحدودية الاسرائيلية 
وقد ادى هذا التزاوج الى 
تصاعد موجة الكراهية للقوات 
الدولية حيث انحسر تاأثير 
منظمة امل وبرزت مجموعات 
متطرقة لم يعد مستغربا ان 
تعلن حربا منظمة فى يوم ما 
على قوات الامم المتحدة 
العاملة فى لينان .- 

“لذلك فان فرنسا تطالب 
بالتفكير يعمق فى الدور 
السياسى والعسكرى لأصحاب 
القبعات الزرق وق دعم 
قدراتها المادية بالنسية 
للفرتسيين فان السيناريو 
يمكن ان يكون على الشكل 
التالى 'لجنة من مستوى عال 
تمثل الامين العام للامم 
المتحدة تجرى تحقيقا على عين 
المكان وتقدم نتائجه فى تقرير 
مقصل مجلس الامن ويناقش 
هذا التقرير يعد اول اكتوير 
حيث تنتهى رئاسة الاتحاد. 
السوفييتى للمجلس الامن 
لتسلم الى دولة عربية 
معتدلة .. عندها يصوت 
مجلس الامن على قرارات 
حاسمة من شأنها دعم وتقوية 
الوسائل العسكرية للقوات 
الدولية الى جانب توسيع رقعة 
عملها وصلاحياتها .. وبدون 
الاقراط فى الامل فان قرنسا 
ترمى الى ان يعترف مجلس 
الامن يوضوح بضرورة قيام 
القوات الدولية مقام القوات 
الاسرائيلية وبصورة واضحة 
وذلك للحد من هذا التزاوج 
الذى ادخل البلبلة َ الجتوب 





الحرب العالمية الثانية ., 
فشؤون الملقات الصعبة مثل 
سياسة الطاقة والامن 
والشؤون الاوروبية اصيحت 
منذ فترة فى أيدى مسؤولها 
من الجيل الجديد الذين ما 
انفكوا يزحفون عل المناصب 
العليا ى الحزب منذ مدة .. 

وحتى خلال هذا المؤتمر 
فان ممثلى هذا الجيل هم 
الذين تمتعوا بأكثر الاصوات 
فى عمليات الاقتراع التى جرت 
يوم الثانى والعشرين من 
اغسطس عندما تقرر تحديد 
اعضاء المكتب الجدد للحزب 
وعددم 31١‏ .. 

وهؤلاء كلهم فى سن 
الاربعين تقرييا وتعضوا لتأثير 
الحركات السلمية فى اورويا 
وتأثير حركات الدفاع عن 
البيئة التى طهرت ىق بداية 
الثمانينات .. بعقهم فقط 
تمتع يحقية حكومية فى اخر 
عهد الستشار السايق 
هيلموت شميدت .. 

هل من الصدفة ان يتركز 
النقاش الحر الوحيد الذى 
نظم على هامش المؤتمر على 
موضوع «٠‏ اورويا الوسطى » 





الليتانى .- 

وف انتظار ذلك فان فرتسا 
تتمنى ان يكون الامين العام 
للامم المتحدة اكشثر تعاوتا 
واكثر يقظة امام الرأى 
العام .. فبطه ردة قعله اثر 
الاحداث الاولى التى وقعت فى 
الثانى عشر من اغسطس 
اشارت حفيظة رئاسة 
الجمهورية القرنسية وق 
الوقت الحاضى قان رئاسة 
الحكومة الفرنسية تريد من 
الامم المتحدة ان تقف الى 
جانب فرنسا بحزم وبأكثر 
حماس لذلك قان الحكومة 
الفرنسية لم تتردد فى القول .- 

ه«يجب اثارة حيرة 
اللبناتيين والدول العربيية 
والدول الممولة للقوات الدولية 
ويجب اقهام الجميع ان هذه 
القوات لايمكن ان تيقى ىق 
مكانها بدون فرنسا ! 

وكانت الاجابة فى تصريح 
للسيد جولتدنج قال فيه ان 
المشكلة الحقيقية تكمن فى 
الوجود الاسرائيلى الذى 
اصبح بالتقادم شيه احتلال 


لاراضي . اجنبية وق تفس 








الذى يرى امين عام الحزب 
0 جلوتز انه حقيقة ثقافية 
ان كان غائيا كحقيقة 


1 .. اما التوصيات 
التى اعتمدت ققد تركت من 
الاسئلة المعلقة اكثر مما 
اجابت عن تصور الحزب 
لمستقيله فالحزب يرى نفسه 
على صلة وثيقة بحلف الاطلسى 
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حزب راو يضحى بوحدة المانيا فى سبميسل نزع المسلاخ النووى 


استمرار الاشتباكات فى لبنان 
الوقت فان سكان هذه 
الاراضى رافضون وبشكل 
تهائى لأى احتلال مهما كان 
نوعه او مبرراته .. 

ويضيف ديلوماسى من 
الامانة العامة للامم المتحدة 
ان مطالب فرئسا ستروق 
للاسرائيليين كثيرا لأنهما 
ترسخ مقاهيم القصائل 
اللبنانية المسلحة القائلة بان 
القوات الدولية والقوات 
الاسرائيلية تقوم يعمل واحد 
وهكذا فانها تعمق شبهة 
التأامر وتزيدها التصاقا 
بالقوات الدولية وياختصار 
فان الاماتة العامة للامم 
المتحدة تقول فى احاديثها 
الخاصة انها لاتفهم . كل » 
ماتريده قرنسا قادًا كان 
الوجود الاسرائيلى عاملا غير 
٠‏ استخلاص العبسريء من 
تطوير الوضع ؟ هل يعنى 
الانسحاب ؟ ان ذلك مستحيل 
لان السيد بيريز دى كويلار 
لايريد ان يكرر نفس الخطأ 
الذى ارتكيه سلفه اليعيد 
يوثاتت عام 1417م هل تعتقد 





أبس 





و بالمجموعة الاورويية وهو 
يتمنى توثئيق هذه الصلاة 
ولأول مرة ف مؤتمر حزب 
خصصت فترة مايعد الظهر 
كاملة لمناقشة سياسة 
المجموعة الاوروبية .. ولكن 
مالم يفهم هو أن احدا لم 
يتحدث عن سياسة اودويا 
القريية فى مجال الامن وهقى 
الموضوع الذى اصدر فيه 
الحزب وثيقة هامة فى شكل 
بيان فى بداية سنة 1544م 
وقد كانت هناك استفسارات 
حول هذا الموضوع اجاب 
عليها المسؤولون يقولهم ان 
هذا الموضوع غير مدرج على 
حدول الاعمال ولكن عتدما 
تتضح مشروعات القرارات 
المضادة ترى ان فكرة سياسة 
اورويية غربية فى نجال الدقاع 
تصطدم بحذر شديد فى قواعد 
الحزب كذلك فان احتمال 
تعاون المانى مع القوات 
النووية الفرنسية اى 
البريطانية يبدى مرفوضا 
بشدة فى أوساط الاش شتراكيين 
الديمقراطيين .. 
قالاشتراكيون 
الديمقراطيون مهوسون يفكرة 








باريس بان الصواريخ 
والطائرات والديايات من 
شاأنها ان تعطى للقوات 
الدولية الدعم الذى سحبته 
المقاومة اللبنانية فى الجنوب ؟ 
يقول السيد جولدنج انا 
لااشكى من الفرنسيين يل انا 
افهم موقفهم .. وى النهاية 
فقد تعودتا على التعرضص 
للضغوط من كل جانب وتحن 
على استعداد لننافس وسنقعل 
كل مافى وسعنا لتليية مطالب 
فرنسا وبعد ذلك يقال ان 
السيد جتدتج قد يزور ياريس 
فى غضون الايام القادمة وريما 
يقوم بزيارة لبيروت ! وإ 
ليس قيل ان يطلع على التقرير 
الذى يعده حاليا ى لبتان 
السيد جان كلود ايميه مدير 
الشؤون السياسية الخاصة فى 
الاماتة العامة للامم 
المتحدة .. ذلك قانه سينتظر 
تتائج لقاء السيد جاك شيراك 
بالسيد بيريز دي كويلار فق 
نيويورك يوم الثالث والعشرين 
من سبتمير .. 
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ابعاد السلاح التووى عن 
المانيا الاتحادية لذلك فان 
شغلهم الشاغل هوكيفية 
' الضغط على الامريكيين كى 
يتفاوضوا يجدية مع الاتحاد 
السوفييتى حول نرزع السلاح 
النووى ليس فقط ق المانيا يل 
.فى اورويا عموما . 
وقد اصيح الحزب فى 
المعارضة قد اكثر من اللقاءات 
مع قادة دول أورويا الشرقية 
وراى ان افكاره هذه لقيت 
قيولا حسنا لدى هذه 
القيادات ولدى السوقييت 
الذين يشترطون الجدية ىق 
التقاوضص وقد اأعرب 
لاشتراكيون الديمقراطيون 
عن استعدادهم لدفع الثمن : 
الاعتراف يحدود مايعفعد 







لاطزيكية 3 اخريكا الوسطى 
.انجولا' إو'تجاه ليبيا فى 
0 'القايل 'اعري موجابى: عن 
. اشكارج د :. للاتحاد السوفييتي 
التريبرم كاجيل تجارية” 
النووية قو م 

بعد السيد موجابى وباس 
“المجموعة الاقريقية أخذ رئيس 
بمنظمة الوجدة 0 












الحرب والاعتراف بوجود 
دولتين المانيتن .. ولذلك فقد 
جاء بيان الحرب ف اعقابي 
المؤتمر بعيدا كل البعد عن 
فكرة اعادة توحيد المانيا 
ملمحا الى ان قضية ٠‏ الامة 
الالمانية » يمكن ان تحل بطرق 


اخرى .. 


« لومونت » 
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البادنان المغرا بيسسة : اب طليسسة تركزت فسسسمول « تطويق ار فسان » 


الرياط ( الوكالات والاستماع ) غادر وزدر الدفاع الايطالى جيوفانى سبادولينى الرياط امس فى حتام زيارته الرسمية 
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ا ىف ١ 1١‏ حلا كات 1 ١‏ خاصة 
26 للمغر القى ا مع المسؤولين المغاربة و, الملك الحسن الثانى ورئيس الوزراء كريم العمرانى تحدد اعمال العئف 5 
ير ووزير الخارجية عبد لى قركزت حول تطويق الارهاب والاستقرار فى منطقة البحر الابيض المتوسط واعطاء دفعة براك يد في بريستول 
بة لمسار السلام في ١‏ الاوسط . 50 0 - 
قور ملق الشترق لاو زيارته للجراثر بريستول ٠‏ الوكالات - ذكرت الشرطة أن جماعات من الشبان 
واكد سبادولينى ف المؤتمر الصحفى سيوقعان قريبا اتفاقية لشراء المفرب الجزائر ( الوكالات ) وصل قذفت ححارة وقنابل مى البنزين على الشرطة واشعلت النار فى السيارات 
عقدد مساء امس الاول ق الرباط ماد ا الل 1 8 جاك شيراك رئيس الوزراء الفرسي الليلة قبل الماضية ف نامى ليلة من العنف تشهده بريستول . 
لدي امس الاول ف الرب لمجموعة هامة من السيارات العسكرية جاك شيراك رئيس الوزراء الفرسى 0 بريستول 
على هذه الموضوعات وحرص على ان ذات صنع اسيائى وكذا معدات مرى كه صباح امس الى الجزائر فى زيارة وقد قام مئات من رحال الشرطة يرتدى كثم منهم ارياء مكافحة 
ينفى بشدة إن تكون زيارته للمغرب قد عمل . الشغب بمحاصرة جِزء من حى سانت بول الدى تقطنه اغلبية من السود 
الفميد بارت منطقة شمال العلبي اكتست اى طايع تجارى كما رددت ذلك السيارات واسلحتها ومن المؤكد ان وكان ف استقبال شيراك لدى حيث اندلعت اعمال شغب خطيرة عام ١540‏ وقال 5 
0 2 كامن موادي بعض المصادر . نهاية زيارة وزير الدفاع الايطالى ستلقى وصوله الى مطار هوارى بومدين في الشرطة ان شخصمين اثنين قد اعتقلا لى احدث اندلاع لاعمال الشب فى 
اشوليكى متمرد يتزعم حرب 0 الضوء على موضوع المقترحات الايطالية الجزائر عبدالحميد الابراهيمي بريستول الواقعة غرب انجلترا وان اتنين من رجال الشرطة يعالجان فى 
عصابات من اجل الحصول عاق وقال ان تقييم كل من المغرب وايطاليا ببيع سفن حريية للمغرب . رئيس الوزراء الجزائرى . 00 الستشفى من جرو- ف الراس . 228 
حكم 3 اكبر لقبيلة تمثل اكلية 1 فيما يتعلق بمسالة الارهاب متطابق . وقد ترك سيادوليني امس الاول ويلتقى رئيس الوزراء الفرنسى وقد تمرق هؤلاء الشبان الذى كان عددهم يزيد عن 0١‏ تحصا فجر 
يفصح المتحدث عن نّ 5 اقشة مشكلة 0 لت قد اثار ت تت 0006 
الذي علد فر 7 1 0 جل اهدر لدي ا ا 7 ل ا 0 0 5 ا كنار ديد اجات محارت رقو ) طبار متنا اجري 
1 وار ا وصور بان مباحتات 1 8 5-9 1 و ام ف حوض الب : يق برنارد ريمسون وزي رجية 
كورنادو بالويج قد انق عن جيش المسؤولين المغارية 2 حول 5 المغرب بالقعل اتفاقا مع اسبانيا بشراء 2 العام .. وذكرت الصحف الاسبانية | بزيارة لجامعة الملك محمد الخامس ف والسرئيس الجزاشرى الشاذق بن ترلب 
الشنعت الجديد ( الشيوعى ) ق اذى يمكن ان تقوم به دول كد ©" سفن حربية ستسلم “ منها هذا يهذه المناسبة ان المغرب واسسبانيا مدينة الرياط حيث قرر المغرب انشاء جديد - ١‏ 5 ىب 
0 ابريل الماضى 0 جيش الانحياز والعالم العربى بصفة خاصةً لل7ج جد كرسى للغة الايطالية . وتجدر الاشارة الى ان زيارة اقتراح يشان قمة ريجان - جورياتشوف 
بير اشعب ملورديا ى يريد 0 00 شيراك للحزائر الت ا 
حكما اتيا كت 0 ١‏ لتطويق الارهاب الذى قال عته يانه مج ا 6 كخيراك للجزائن التي .كان من لمق 
37 34 بي يعرقل كل الجهود المبزولة فى منطقة 7 5 ان يقوم بها فى شهر يوليو اللاضى 
1 تقطن منطقة الجبال الوعرة ف | حوض اليحر الابيض التوسط للاستاذ محمد بن عبدالجليل رئيس هذه وو كاتت قد تآجلت بسبب المتاعب واشنطن - الوكالات - اعلنت وزارة الخارحية 
جذيدة لوزون الواقعة في شبال أ للحت لق اعيطن التوسا ويهدن الجامعة التى تعد اقدم واعرق جامعات يو 'لمحية التى المت بالرئيس اتعريية اللبلةا قبل «اخاضية ان الوااياط العامة قد 
الفلبين . 1 © “لاق باخرار بق الشعوب :. المغرب نظرا للرعاية التى يوليها للغة الجزائرى أتذاك .00000 اقترحت العقاد مؤتمر القمة الامريكى السوفييتى 
وكانت السيدة اكينو قد توجهت ونظرا للتطورات التى تشهدها المنطقة الايطالية التى ادرجت رسميا ضمن ١‏ لف القت - بعد موعد الانتخابات الامريكية فى الرابع سس 
1 فى الاسبوع الماضى الي جنوب الغليين حاليا فان زيارة وزير الدقاع الايطالى مناهج التعليم فى جامعة المعرب . اطلاق سراح شهر بوفمبر القادم وقبل انتياء العام الميلادى الحالى 
للاجتماع مع السيد نور ميسوارى لغرب تكدسب فق نظن المراقيين اهمية قال ورير الدفاع الايطالى قى هذ عدم نقائة تضامرد زإصال ,المتكاث ,سام اللخارييننة ١‏ الامسريكية "أن 
زعيم جيهة مور للتحرير الوطنى خاصة نظرا لما للدولتين من اهمية في كل 5 0 1 3 5-5 زعيم نقابة تضامن السودييت لم يوافقوا بعد بصورة بهائية عل موعد 
والتى تقاتل من اجل اقامة دولة هن وروي والعالم العربى . وكذلك أن 3 3 2 ابن تالو 1 ل وارسو ‏ الوكالات . تم أطلاق انعقاد المؤتمر المقرر عقده بين الرئيس الامريكى روبالد 
مستقلة للمسلمين فى جزيرة اوسا الانيائية وخاضة الجستاعي 5 و د #مرونية سراح زبيجنيو يوياك زعيم نقابة ريجان والزعيم السوفيتي ميخائيل جورياتشوف . ريجان 
مينداناي . منها تنظر الى هذه الزيارة كمحاولة من وذكر مصدر مغربى واسع الاطلاع ان ٠‏ تضامن » السرية فى بولندا من 2 
30 507 ايطاليا الدخول لميدان المنافسة بى واسع 3 ةم 
: وقد وافقت لجنة تقوم بوضع يطاليا الدشول يدان النافشة على بيغ سيادولينى يشغل متصب رئيس بين من افرج عنهم امس الاول 
١ 2‏ الاسلحة الى المغرب الى جانب الولايات لذ" 0 
مسودة_ دستور جديد للقلبين على ا 0 لى جانب الولايات التعليم الوطنى فى مجلس الشيوخ بمقتضى العقو الذى صدر مؤّخرا 5900-5 5 
فقرات تمنح حكما ذاتيا اكبر لمنطقة 5 وقرنسا واسبائيا نفسها .. الايطالى كما يعمل استاذا ف الجامعة وُه واعلن ياسك كورون وهر من دعاة واشنطن نبيع صواريخ ٠‏ هاريون ٠‏ 
كورديليرا ولسلاقلية الاسكلامية فل وكانت ايطاليا مقتصرة الى حد الآن الاهلية بميلانو . حقوق الانسان نبأ الافراج عن لهولتدا الدوناز 
وسط وغرب جزيرة مينداناو . على تزويد المقرب بالطائرات العمودية بوياك من المعتقل الذى كان محتجرًا والدومان 
2 6 واجهزة الكترونية .. وقالت يعض واضاف المصدر نفسه ان م فيه للاستجواب منذ القاه القبض واشنطن ‏ الوكالات ٠‏ ابلغت وزارة الدناع الامريكية امس الاول 
الصحف المقربية يوم الجمعة الماضى سيادولينى قام بجولة لى مكتبة الجامعة و3 عليه في اواخر شهر ماي الماضى .. الكونجرس عزمها على بيع :صواريخ بحر بحر من طارز هاربون لكل من 
استتادا لما كتيته الصحف الاسيانية وبها نحو 5-٠‏ الف من امهات الكتب 55 ويعتبر بوياك زعيما لنقابة هولندا واليونان واذا لم يعترض الكونجرس على هذه الصفقات فان 
بأن وزير الدفاع الايطالى اقترح تزويد الايطالية ثم قام بتفقد قاعدة ( سال ) دم تضامن المحظورة منذ فرض هولند! ستحصل على 7 ساروخ شاربون وعلى قطع غيار قيمتها جوالى 
3 المقرب بسفن حربية وخاصة السفن الجوية للقوات المسلحة الملكية ( ف 55 الاحكام العرفية فى شهر ديسمبر 7 مليون دولار . وستحصمل اليونان على 77 صاروخا قيمتها "4 
نين المكلفة باعمال الدوزية العلم ان احدى ضواحى الرياط ) وزار تجهيزات 2 عام 15981 مما اضطره الى أن تكون مليون دولار. واوضحت وزارة الدفاع وهى تخطر الكونجرس بهذه 
5 موسكو ( الوكالات ) اذاعت 1 حو هذه القاعدة . المنظمة سرية .. الصفقات انها ستسهم فى تحقيق اهداف السياسة الخارجية والامن 
وكالة تاس السوفيتية امس ان اسبانيا كائت الى اليوم الزود الرئيسى القومى للولايات اللتحدة 
8 جينادى جورافليف ( 77 عاما ) قد للمقرب بالسفن الحريية . وقد وقع 3 . لا جاده 
عين سفيرا للاتحاد السوفييتى لق 2 .- قد ا لاتفاق طابا 
مصر . 8 0 
ل وكان جورافليف يشغل منذ مايو 8 : وزير الاعلام المصرى يزور بون 
0 0 متسب النائب الاول لوزير مصرع 8 متمردين 
التجارة الخارجية . وكان يعمل فى تاميل شية إيه نسدأ أأعه أعداد المد أت القاهرة غادر القاهرة صباح امس السيد صفوت 
هذه الوزارة متذ عام 1544 . كولومبو'. الوكالات صرح الشريف وزير الاعلام المصرى متوجها الى المابيا 
ويشغل جوراقليف هذا المتصب مَصَيرٌ رسمى: امس :بان ثنائية الغربية فى زيارة لها تستغرق خمسسة ايام وصرح السيد 
: خلفا لالكسندر بيلوجونوف الذى اشخاص على الاقل من المتعردين 8 ار 3 لوكالات : تبدا وزارة الخارجية ال مصرية ب ٠‏ الاحد ٠‏ فى اعداد المذكرات التى تقدمها مصر الى هيئة التحكيم تنفيذا صفوت الشريف قبل مغادرته بأنه يحمل رسالة شفهية 
5 عين سفيرا للاتحاد السوفييتى ق التاميل قد .لقوا ‏ مصرعهم 0 لاتفاق المشارطة دين مصر واسرائيل حول قضية طابا وذلك ف المواعيد التى تضمنتها المشارطة والتى تبدا بعد تبادل وثائق من الرئيس المصرى حسني مبارك الى الدكتور جوزيف 
5 القاهرة في يوليو ١544‏ يعد ثلاث فتحت سفينة تابعة للبحرية النيران 2 ُ التصديق عليها .. وافادت صحيقة ٠.‏ الاهرام , القاهرية امس يان الدكتور نبيل العريى مدير الادارة القانونية بوزارة الخارجية . شتراوس رئيس الحزب المسيحى الاشتراكى الالمانى 
سنسوات من تجميد العلاقات امس الاول على تفرق كانوا | 0004م المصرية ورئيس وفد مصر فى مباحثات طابا سيستدعى اليوم سفراء الدول المعنية التى ينتمى آليها المحكمون فى مشارطة التحكيم ا اع 
الدبلوماسية بين البلدين . 0 الساحل الشرقى 28 والذين وقع عليهم الاختيار ليكونوا أعضاء قْ 2 لابلاغهم يقرار الاخت يار . يات للتعاون الاعلامى بين مصير والمانيا الاتحادية . 
بلاحظ المراقبون ان تعيين + ى لانكا وقد جرح أاحد الجتود ْ 
ق 3 ا ا فى الحادث “واوضمت:. اكرام أن ص المتحدة ترحب بتعهدها بمواصلة العمل جميع الاطراف بما فى ذلك بالطيع أن الحكومة الهولندية ايدت عزم 4ه 
عع 0 واضاف قوله ان القوات لت | الخارجية الممري تبحث حاليا اسعاء معا على ايجاد حل شامل بثسأن كل الحكومة الاردنية من اجل التوصل الى الرئيس المصرى حسنى مباك وشيمون 5 7 
00٠‏ الاتحاد السوفبيتى ومصر تعاونهها تقوم بتفتيش الادغال قبالة تريتكو ‏ | سرس ري اوادادي لعزت اليد ١‏ اهو مسال الفلنياوة واختتم ‏ سلام دائم .. بيريز رئيس وزراء اسرائيل تركيز رلزال تحت مياه المحيط الهادى 
الاقتصادى . مالى فى الاقليم الشرقى قو ال | سيشاركو 5 الح ريدمان حديثه قائلا الولايات المتحدة جهودهما على اعطاء دفعة قوية لمسيرة ل 9 
3 وتتواوح قيمة الديون المصرية القبض امس الاول على ١71‏ شابا 0 9 ا 2 تؤكدا مجددا رغبتها فى التعاون مع وجاء ف بيان رسمى صدر ف لاهاى - السلام الشامل وصولا لاقرار حل واشنطن - الوكالات وقعت هزة ارضية عنيفة مساء امس الاول 
' ئيمة الديى, ب 0 وينتظر اعلان اسمائهم خلال هد للمشكلة الفلسطينية من كافة تحت مياه المحيط الهادى على بعد حوالى ١8١‏ كم جنوبى جزيرة كودباك 
للاتحاد السوفييتى والتى جمدها مص 26 نهم ينهم منداكت | || الاسيوع ويتراوح عددهم بين سبعة تزاعييا لص ف الاسكا اعلن ذلك مركز المراقية الجيولوجبة الذى يوجد مقره بجولدن 
الرئيس السادات فى عام 1148٠‏ ما ا دسة منى .0 | وثمائية من كيار فقهاء القانون الدولى ف 0 فى ولاية كولورادم .. ا ييه 
بين © و“ مليارات دولار. وقد حنست عو كدده المقدء 1 ت يه الدة اعربت ة الهولندية عن 8 فيد قيركة يده الو فيد 
: 0 انقليت المركية التى كاتوا يستقلوة مصر .. ومن المقرر أن تيدا هيئة الدفاع ..واعابت:الدكومة الهوائدية عن املها وصرح دون فينلى احد المتحدثين باسع المركز بان الهزة وتبلغ قوتها 
1 احرى اجتتو التلين. باح ف ديدة ينيك ف الور دا) | فور الختيارها بالاشتراك مع الخارجية فى ان يعمل اجتماع قمة الاسكندرية على عر درجات بمقباس ريختر وقع مركزها عل بعد “00 كم عو 
5 بداية أغسطس ( اب ) الماضى ق 8 5 ا 9 ب اللصرية فى عقد سلسلة من الاجتماعات تحفيز جميع الاطراف للجلوس الى مائدة انكوراج واوضح المتحدث أن هذه هى اقوى هزة ارضية تقع فى هذه 
0 بخان عيفية "سيد ادر يفده للمتمردين دخل فق -3 2 للاتفاق على خطة الدقاع .. المفاوضات لاقرار سلام شامل فى المنطقة المنطقة منذ ثمانى سنوات وكان زلزَال قوته ارا درحات بعقياس ريختر 
يتن : وذكرت صحيفة الاهرام ان اول على نحو ما تأمله لاهاى ومن ناحية قد هز المنطقة فى ؟7 ابريل 15174م 
جلسات المحكمة سوف تعقد فى جنيف اخرى آشادت هولندا بالاتفاق بين 
1 لمدة شهر فور تيادل وثائق التصديق على القاهرة وبل ابيب الذى يهدف ا ع م 
. تمان مسد اخبنفه العيب للسيامة والفياي الاثقاقية وبعد ستة اشهر من انتهاء الخلاف بينهما يشان طابا :امام تحكيم 50-0 ل 
-- هذه الجلسات ستقدم كل من مصر دول وقالت السلطات الهولئدية ان هذا لفليين تستعيد بعض ممتلكات ماركوس 
535 واسرائيل مذكراتها تعقبها مذكرة د ا 53 
3 بأ لسترمرنا مر عئاد ا المعرالى ربددق جشية مضادة بعد خمسة اشهر من تقديم ا 2 0 واشنطن ‏ الوكالات أصدر قاض امريكي حكما إلا. ال 
55 0 5 والمفاوضات فق تسويا ات الدولي 0 556 2 
: المذكرة الاولى .. كما ستكون هناك ل باعادة موحودات يملكها الرئيس العلبينى المع 
ل يموطيت يوار مسفرة 0 مرحلة مرافعات شفهية تعقبها زيارة تسوية سلمية .. فيرنادو ماركوس تريد قيمنها عن مليور ونلاشائة 3 
300 إثامة شم 184/ ١حيك‏ أن الزكورغا ميدانية من المحكمة للنقاط المتنازع وجاء فى ختام البيان ان مكتثب رود دولار الى الحكومة الملبينية. 
1 بعاد اريس تر هرد عليها .. واشارت الصحيفة الى ان الويرز رئيس الوزراء الهولندى سيواصل ونتضمن ممئلكات ماركوس فى الولايات المتحدة 
تلطه . عدم عل ليق اتفاقية اللشارطة نصت على حق حيوده فى اطار المجموعة الاقتصادية عقارات تبلغ قيمتها ليون دولار واكث مي اربعمائة 
5 0000000 الصا 52 3 المحكمين فق تعيين خيراء فى اى ميدان الاوروبية من اجل دفع مسيرة السلام وخمسين الف دولار فى حسابات مصرفية 
جه وونهبدد للج مع ذه رك سواء كان قانونيا او .جغرافيا او فى مجال 
الخرائط وذلك للتحقق من الموضوعات 
٠١‏ التى يثيرها الطرقان .. واضافت 
٠‏ الاهرام ان الدكومة السويسرية ايدت 
4 هن حافتيريا 1 2 حلاح استعدادها لتقديم قاعات الاجتماعات 
والمكاتب التى يتطلبها سير اجراءات 
_- بأ تلط رخست صرت دامر لي التحكيم اما نفقات المحاكم واتعاب 
00 الى وا قر 1 و المحكمين وسكرتارية المحكمة والخبراء 
1 1 سور رق طروي وعود م سم لسوف تتحملها مصر واسرائيل 








مناصفة .. ومن المقرر ان يتوجه آاى 
جتنيف خلال الاسيوعين القادمين 


11 اف 1/1١‏ اه له , 0 


بشي ول دعرهو كار روهز الى © نتيا روما ( الوكالات ) صرح جوليو اندريوتى وزيرخارجية ايطاليا 


بان عقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الاوسط سيشكل بالتاكيد 






انتهاء مناورات 
























ثعان 


1 0 و 

حبر طثجرالربنة ادق 000 اداأشنهت 
نص .نوكه 1اهك/ ؟06؟56اه1 لخم لام اه1 
عن يإ وطرعامت واننرلط الكشة 1 جما رهما .- 
لفق | رفحي المنعر شم اناس 
١-بسيسعلى‏ بنثارى بإكساة ‏ ١0.١و(‏ 
؟- الي صا إلى من مم س٠‏ 


دتزعر سن لت ههى, لا ل أومامة عط عرسسة 

الرياضعت : 16+ ؟./ لنتييضك خيرك 1 مبوع عيم 

التعبعاجية عل رمتونة حل الغى بمرصزا إتام 
ولمعاوسة مع لتغرة 





العلاقات المصرية الاسرائيلية تعتير 
هامة جدا بالئنسبة للسعى الى تحقيق 
السلام فى الشرق الاوسط وصرح 
تشارلز ريدمان المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الامريكية بأن تحسن 
العلاقات الثنائية بين مصر واسرائيل 
سيساهم بصورة كبيرة فى دفع عملية 
السلام ف المنطقة .. 

وقال المتحدث أن الولايات المتحدة 
ترحب باشارة البيان الى بدء عهد جديد 
والى العلاقات بين الجاتيين واضاف 
المتحدث قائلا اتنا نشعر بالارتياح حيال 
تعهد مبارك وبيريز بجعل عام ١541‏ 
عام مفاوضات السلام واضاف ريدمان 
آن المقاوضات تتقدم وان المثل الذى 
اعطته مصير واسرائيل من اجل تسوية 
مسالة طايا يجب ان نتيعه جميع 
الاطراف ق نرَاع الشرق الاوسط وثال 
انتحدث ان ما من احد يجب ان يندهش 
من ان الرئيس المصرى ورئيس الوزراء 
الاسراتيئى لم يتوصلا الى جل نهائي 
للمسالة الفلسطيتية وقال الولايات 















عدن تؤكد استعدادها 
للمشاركة فى اية قمة 
عربية 
الشارقة قن 1 : اكد الدكتور 
محمد عوض السعدى تائب رئيس 
جمهورية اليمن الديمقراطية 
استعداد بلاده للمشاركة ف اية قمة 
عربية ... وق اى اجتماع عربى على 
اى عمتكوق .::.فشيسرا: إلى إن 
الخلافات فى وجهات النظر حول 
جدول اعمال القمة هو الذى يحول 
دون انعقادها .. 
وقال ق تصريح لصحيفة الخليع 
ان بلاده تفعل تثل ما ف وسعها 
لتطوير وتحسين العلاقات مع الدول 
العربية يصفة عامة ودول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية بصفة 
خاصة واضاف الدكتور السعدى ان 
بلاده حصلت على تأكيدات من دول 
المجلس على تطوير العلاقات معها . 




























ولكنه حذر فق حديث له لوكالة 
( كونا ) بمناسية زيارة الشيغ صباح 
احمد الصباح ناب رئيس وزراء الكويت 
ووزير خارجيتها الحالية لروما من اننا لم 
نعدم رؤية الصعاب التى مازالت 
تعترض عقد مثل ذلك المؤتمر . 

ودعا اندريوتى بصفة خاصة الدول 
العربية لعرض ميادرة سلام شجاعة 
تضع اسرائيل وجها لوجه امام 
مسؤولياتها وتساند تلك القوى داخل 
اسرائيل التى تعمل على تعزيز الحوار 
مع العرب . 

ومضى اندريوتي قائلا واظن انه من 
الضرورى ان تلقى مبادرة السلام تلك 
اوسع تأبيد ممكن من الدول العربية 
وبدون ذلك لن يحرز سوى تقدم جزني 


الدكتور نييل العريى للوقوف على سير نتجات اليت 1 1 

الغبع مسولس ام ال يدامر بدء اجراء التحكيم .. من جية ثانية أ صيغة ملائمة غالبا لاحراز تقدم بطريقة كافية نحو انجان حاسم 0 0 5100 حلف وارسو 

ّ م لستصال بالرإئن شم 1 الحة /7111 وللعم مي اشادت الحكومة الامريكية مجددا | وعادل وللتوصل الى اتفاق عالمى نامله جميعا . ايجابى للعلاقات بين المجموعة الاوروبية براج - الوكالات . ذكرت وكالة 
بانعقاد قمة بيريز ومبارك وذكرت ان ومع التعاون الخليجى التى رنما الانباء التشيكية ان مناورات 





قد يعمق الخلامات ما بين جميع الدول 
العربية . 


واجاب اندريوتى عن سؤال عن 
الاجتماع المرتقب عقده فى نيويورك بين 
وزراء خارجية المجموعة الاوروبية 


. ومجلس التعساون الخليجى فقال ان 


ايطاليا دائما ها تدعو الى علاقة بتاءة 
بين المجموعتين . 

واضاف اننا واضعون فى الاعتبار 
المصائح القومية الهامة فى عدد من دول 
الخليج . واستطرد بأته يتعين ان يوى 
النظر للنظام الخاص لحريية تداول 
























































٠‏ دروييا 47. التى اجراها حلف 
وارسو قد انتيت اليوم فى بوهيميا 
٠‏ الجسرء اللفريى من 
تضيكوسلوفاكيا ٠‏ واضضافت الوكالة 
ان المناورات حققت اهدافها وان 
القوات المشتركة فيها عادت الى 
تكناتها . . واوردت الوكالة ان اليوم 
الخامس والاخي. من المناورات التى 
قادها الجنرال التشيكى مبروسلاف 
فاسيك قائد المنطقة العسكرية 
٠‏ الغربية ٠‏ لجيش تشيكو لوفاكيا 
قامت امس الايل بهجوم مضاد 
وهمي اشتركت فيه بصفة خاصة 
الرحدات المدرعة وتساندها وحدات 
المشاة الراكبة وسلاح الطيران 
وقد اشترك ف هذه المناورات نحو 
3 الفا جندى من الجيوش 
السوفيتية والمحرية والتشيكية 
مخضلا عن اسلحة الطيران التشيكية 
والسسوفيتية 


ستاخذ اشكلا مكنهما ان المستقبل القريب 
منذ اعريت الحكومة الايطالية عن 
قناعتها بأن الجائيين سيتوصلان الى 
نتائح مثمرة ف الاجتماء المرتقت 

من جهة ثانية تعيد رئيس وزراء 
ايطاليا بتيئى كراكى فى تقريد قدمه عن 
الامن للبرمان الايطالي بأن ايطاليا 
ستواصل تعزيرٌ العمل الدولى المشثرك 
ضد الارهاب ببعيا ند ذلك العمل الى 
حكومات اوروبا الشرقية بما فيها 
الاتحاد السوفبيتى . 

وثناول التقرير الذي عرض امام 
مجلس البرلمان الايطالى بعد ظهر امسن 
الاول الفترة من ؟"5 نوفمير 453 حتى 
*؟ مايو 1545 ووصف الارماب 
الحديث يانه نوع من الحرب بالانابة . 

ومضى كراكسى قائلا ان الانتقام 
المسكرى لن يحل المشككة وان عمل 
الدول منفردة لن يكون كافيا المكافحة 
ظاهرة الارهاب . 











ألم 


© لندن : مكتب ١‏ المديئة ٠»‏ :- 


يعتقد بعض الاقتصاديين المحافظين فى بريطانيا 
ان الطريقة الوحيدة المفضية الى التأثير فى ارقام 
البطالة البريطانية المخفية تكون بأحداث المزيد من 
الاشغال والوظائف وعلى ذلك تنظر قطاعات واسعة 
من البريطائيين الذين يؤيدون حزب المحافظين الى 
مشروع الربط بين فرنسا وبريطانيا بنفق مزدوج على 
بحر المانش باعتباره فرصة لا نظير لها لأحداث 
وظائف لجيش اليطالى البريطانيين المتفاقمة اعداد 


جنوده بشكل مفجع .. 


ولذلك فان المشروع الذى اقرته 
حكومتا الرئيس ميتران والسيدة تاتشر 
الت من قبضة يد السياسة الاقتصادية 
التى توصف احيانا ٠‏ بالتاتشرية ٠‏ 
امعانا فى الصاقها ياراء رئيسة الوزراء 
البريطانية والتى يمثل الضغط على 
الانفاق إعاى البنية الاساسية احد ايرز 
سماتها ؛. ويرى الاقتصاديون المحايدون 
ان اقرار المشروع الذى يكلف آر؟ 
بلايين جنيه استرلينى توافق تحت 
الانتخابات التى ينتظرها حزب المحافظين 
بفارغ الصير وكائت السيدة تاتشر قد 
اعلنت مرارا عن انها ماتزال قادرة على 
الاستمرار فى الزعامة السياسية حتى 
بعد فترة انتخابات قادمة ووعدت رجال 
حزبها بسرورة تحدى كسب ثاخبين جدد 
وذلك بأاحداث مزيد من الوظائف 
والاشغال تزيد قوة المحافظين في 
الانتخايات النيابية المقيلة .. 

ومن جاتب الرئيس الفرتسى فرانسوا 
ميتران فقد جاه مشروع النفق البحرى 
سندا لخططه الرامية لانعاش الشمال 
الفرنسى الراكد اقتصاديا وذلك قبيل 
الانتخابات التشريعية الفرنسية التى 
جرت فى وقت سابق من اواشل هذا 
العام .. 

وما يثير العجب ان مشروع النفق 
الرابط بين بريطانيا وفرنسا اثار الشقاق 
فى صفوف اتحادات نقابات العمال وادى 
الى نشوب معارك داخلية بين المؤيدين 
للفكرة وخصومها فى صقوف حزب العمال 


. البريطائي المعارض والذى اقنع زعماؤه 


معظم جبهات الراى العالم اليريطانى 
على اته الخيار القادم لحكم بريطانيا بعد 
عدة سئوات تحت ادارة السيدة تاتشر .. 
حيث يعارض اتحاد البحارة واتحاد 
ضباط البحرية التجارية المشسروع 
ياعتباره سييا مباشرا لفقدان الوظائف 
المرتيطة باعمال النقل البحرى الذى يعد 
الوسيلة الرئيسية لانتقال التجارة 
والسياحة بين البلدين فى الوقت 
الراهن .. 

ييئصا يؤيد اتحاد عمال السكك 
الحديدية فى بيريطانيا المشروع باعتباره 
تحسئا لشبكة السكك الحديدية القارية 
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يَاأيتها النقس_-_المطمسة 
3:دعبادعت وادخلى جنق *- 


النقل بين مؤيد ومعارض .. 

حيث ترى شعية التشييد بالاتحاد ان 
المشروع يعد لفتح خانات وظيفية جديرة 
بالترحيب يها بينما يرى فرع الاتحاد في 
الارصفة والموانى» البريطانية ان فقدان 
عدد كبير من الوظائف يفقد الممسروع 
جانبيته حيث .ستتغير الحركة فل كل 
الموائىء من النقل اليحرى الى السكك 
الحديدية .. 

ووجد حزب العمل نفسه بين 
معارضته بشكل طبيعى لكل ما يجلب 
المجد الى السيدة تاتشر وحزب المحافظين 
وبين التزامه وحماسه نحو احداث 
.. واعلن زعماء 
الحزب انهم سيقومون بمراجعة المشروع 
اذا مافازوا بالاغلبية فى الانتخابات 
النيابية المقبلة بغرض اتاحة المزيد من 
الفرص لاستيعاب وجهات النظر التى 
تنتقد المضى قدما فى تنفيذ الشروع ولكن 
مشاركة النائب البريطانى العمالى بيتر 
سنيب ف اللجنة التساعية التى شكلها 
البرلان البريطانى للتحقيق فى مشروع 
النقق البحرى وهو المعروف يتأبيده له 
احرج الحزب الذى عاملت نقابات العمال 
مؤتمرها العام الاخير رئيسه السيد 
نيل كينوك باعتباره رئيس الوزراء 
البريطانى القادم .. 

كذلك اثار المشروع جدلا جديدا بعد 
ان تضاربت اقوال المجموعة 
٠‏ كونسورتيوم ٠‏ التى كلفت بتتفيذ النفق 
٠‏ يوروتونيل ٠‏ حول عدد الوظائف التى 
ينتظر ان يكون النفق سيبا فى توليدها 
فقد ذكر مسؤولو المجموعة خلال 
الصراع الشرس مع المجموعات الاخرى 
التى تافستها فى الفوز يعقد المشروع أنٍ 
الثنفيذ سيخلق 7-١‏ الف وظيفة ق 
بريطانيا وفرنسا .. ولكن خبراء المجموعة 
اشاروا مؤْخرا الى ان العدد الحقيقى قد 
يصل الى نصف العدد المذكور كما حذر 
خيراء آخرون من ان معظم الوظائف 
الناتجة عن تنفيدّ المشرف ستكون 
قصيرة المدى وسيقل عدد الوظائف 
الثابتة الجديدة عن عدد الوظائف التى 
سيتم ققدها من قبل عمال السفن 
والموائىء» .. 

وحذر جيمس شيروود صاحب اكبر 
شركات النقل البحرى فى ميتاء دوقر 
البريطاتى من أن المند 


وغلائف عمومية جديدة 













رصم 


_2 





سلعى 


و( سجن ولرة زر 
بلأرين ليق ر(لت ارو كارواني 
الستكدهه 


ارج إلى دبلة كاضية مصبية فادخلى 
كدق الله الحظم 


ليسيى لضا 


2 5 و و ّّ م 3-3 
26 و2 
ووالرة السررحى عام علا الل اكنانب السابرء 
يي كلس اواك . الت دايا المي صباع يوس 
إمس السيت 8 رم الجاع رسالون الل الول ى القدس 
للفقيرة الرصة والفذان سَمّدمون لف افإد لسرم 
باصق اكتعاد وأن لزمرم الدرالصييروالساوان . 


. إناوانا لي اعم‎ ٠ 





ا ستصبح ميدينة اشياح بعد بناء التقق .. 


وقد طالب ثنيروود الذى تقوم شركته 
باستخدام 70-١‏ عامل بتعويض 
حكومى لمواجهة نفقات انهاء خدمات 
وعقود عماله وموظفيه يعد التقق واعلنت 
الغرفة التجارية بدوفر ان الوظائف التى 
سيخسرها العمال سييلغ عددها ٠؛‏ الف 
وظيفة على نطاق بريطانيا كلها ويمضى 
اتحاد الموانىء البريطائية فى المزيد من 
التشاؤم والقلق حيث يعلن مديره 
نيكولاس فينى ان موانىه بريطائيا 
المكدسة بما يزيد على 205٠‏ من طاقتها 
هناك حوالى ١١‏ ميناء يريطائيا ستحول 
الحركة فيها الى مشروع التفق بما يعنى 






ان الئفق سيفرض عليه امتصاص سوق 
النقل المشبعة والمصابة بالتخمة وان عدد 
الوظائف التى ستتلاشى ريما يصل 
حسب توقعات اتحاده الى ٠٠١‏ الف 
وظيقة .. 

بل وال لندن حدر رئيس بلدية لامييث 
ان مشروع النفق سيؤدى الى الاستغئاء 
عن 5٠١‏ عامل فى ميناء ء واترلو ٠‏ 
البحرى حيث سيتطلب اكتمال المشروع 
انشاء محطة سفر دولية ريما يتول 
ادارتها موظفون يعملون تحت امرة هيئة 
السكك الحديدية البريطاتية .. 

بيد ان المجموعة التى اوكل اليها 
نفيذ ٠‏ يوروتونيل ٠‏ تقول انها مقتنعة 








عع اعلانات مبوية 
ا تعلن لجئة قيد المواليد بقانمقام جدة بانه 
انهي اليها حسن سعيد مويى صومال 
الجنسية بطلب شهادة ميلاد لايته موسى 
حسن سعيد موسى تاريخ الميلاد 
4ه الموافق ١٠/144/0ام‏ 
فمن له معارضة فعليه ان يتقدم للجنة خلال 
مدة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخ نشر هذا 
الاعلان والله الموفق . 
*1 يعلن محمد ابراهيم سعد القامدى عن 
فقدان رخصة قيادة خصوصى رقم يفف 
مصدرها الياحة فى 59/١1501/1ها‏ 
وكذلك استمارة سيارة مرسيدس م44 رقم 
اللرحة ١877864‏ خ السعودية مصدرها 
جدة وهى باسم ابراهيم سعد الغامدى قعي 
من يجدها يسلمها مرور جدة وله الشكر . 
يعلن قيصر اقبال عن فقدان جواز سفره 
رقم 21551/9 مصدره لاهور فعلى من يجده 
يسلمه السفارة الياكستاتية يجدة 
8 يعلن تامير بجاد خضسير الجعقفرى 
المطيرى عن فقدان رخصة قيادة خصوصيى 
برقم لاه51/7//ا مصدرها جدة ف 
1ه قعلى من يجدها يسلمها 
مرور جدة وله الشكر . 
يعلن محمد عبدالله محمد حبق عن 
فقدان بطاقة عمل رقم ١84548‏ مصدرها 
جدة فعلى من يجدها يسلمها مكتب العمل 
والعمال بجدة وله الشكر . 
© يعلن مهدى أحمد يوسف عن ققد بطاقة 
عمل رقم 7١786‏ مصدرها الطائف فى 
+1//+-14ه فعل من يجدها يسلمها 
مكتب العمل والعمال بجدة وله الشكر . 
* يعلن طائف احمد عبدالله امريكى عن 
فقدان لوحة سيارة فيات م١8‏ برقم 
1724144 ع السعودية مصدرها جدة فعل 
من يجدها يسلعها مرور جدة وله الشكر . 
يعلن سوفرى نيو رودريجي عن فقدان 
رخصة قيادة عمومى رقم /40194/ع١‏ ل 
-15ه مصدرها جدة وكذلك اقامة 
يرقم 9-4؟ مصدرها نهِران في 
1ه وهى مجددة فى جدة حثى 
9ه فملى من يجدها يسلمها 
مرور جدة ام جوازات جدة وله الشكر . 
تقدم الى ادارة الاحوال المدنية فى جدة 
المواطن مصطفى مممود شمس هفيدا ان 
دفتر حفيظة نفوسه رقم ١5535‏ وتاريخ 
أ همه سبل اجدة قدا فقدا امنه 
يرجى معن يعثر عليه ان يسلمه لادارع 
!| الاحوال المدنية فى جدة او اقرب آدارة احوال 
مدئية لان حيازة هذه الحفيظة او اخفاتها أو 
العيث بمدوناتها او استعمالها من قبل غم 
ماحبها يعد مخالقة يعاقب عليها التظام ٠‏ 
8 يعلن اساعة يله عبدالباقي عن فقدان 
اقامة برقم ١-178‏ /لمش مصدرها جدة ل 










بحيوية عائد المشروع واعلنت الشركات 
التى تعاقدت مع المجموعة على .العمل 
الانشائى انها ستربح 1١‏ مليون جنيه 
استرليئى سنويا لكل منها خلال اعوام 
الانشاء .. وقامت المجموعة بطرح 
مناقصات التوريدات الاولية ويبِل 
حجمها ٠١‏ مليون جتيه استرلينى يامل 
المحافظون ان تؤدى الى ازدهار الصناعة 
فى اوروبا وفرنسا .. وقد طلي من احدى 
الشركات فى اسكتندا توريد اليات يعتقد 
أن تجهيزها سيضمن احداث ١5٠١‏ 
وظيفة فى الشمال اليريطاتى .. 


ويدعو خيراء المجموعة الى ضرورة , 


التفريق بين الوظائف المزقتة التى سيتم 


لال 1ه فعلى من يجدها يسلمها 
جوازات جدة وله الشكر . 

يعلن افتخار احمد عن فقدان جواز سفره 
رقم 6 مصسدره كراتثي فعلكل من 
يجده يسلمه الى السفارة الباكستائية بهدة 
يعلن هبه حسمن درويش الحسبياتى عن 
فقد لوهة سيارة داتسون م-4 رقم 
للف السعودية مصدرها جدة فعلى 
عن يجدها يسلمها مرور جدة وله الشكر . 
ا يعلن عبد الحكيم عتيق يحى المالكى عن 
فقد رخصة خصوسى رقم 7/477 مصدرها 
الطائف فى 07/48/78 15ه فعلى من يجدها 
يسلمها مرور جدة او الطائف وله الشكر . 
© تقدم الى ادارة الاحوال المدنية فى جدة 
المواطن سسراج تورى احمد قوته مفيدا ان 
بطاقته الشخصية رقم ٠١١1411151‏ 
وتاريخ 19/-15-5/1ه سجل جدة قد 
فقد مئه يرجى هممن يعثر عليه ان يسلمه 
لادارة الاحوال المدنية فى جدة أو اقرب ادارة 
احوال مدنية لان حيازة هذه البطاقسة او 
اخنائها او العيث يمدوناتها او استعمالها من 
قبل غير صاحبها يعد مخالقة يعاقب عليها 
النظام . 

يعلن على حاشى حسلاد عن فقد رخصة 
خصوصى رقم 4 50/لا مصدرها جدة فل 
14-06ه فعلى من يجدها يتصلات 
-1848455 وله الشكر . 

8 يعن محعد مسعود احمد هتدى الجنسية 
عن فقدان رخصة خصوصى رقم 7/5/8605 
مصدرفا جدة فى 07/17/53 15ه قعل 
عن يجدها يسلمها مرور جدة وله الشكر . 
8 تعلن لجنة المواليد والوفيات فى منطقة 
عسير يان المدعر عمر يسلم احمد بأجيير- 
حامل جواز رقم 10701/7 وتاريخ 
7م ٠156م‏ سجل جدة تقدم بطلب 
شهادة ميلاد لابته موسيه عمر يسلم ياجبعم 
المولود ف ثريان - تهامة بنى شهر بتاريخ 
وعرعلمء١‏ كام وان اللجئة ان تعلن ذلك 
سوف تمئح المذكور شهادة الميلاد المطلوية 
بعد انتهاء ثلاثة اشهر من تاريخه اذا لم 
يتقدم من يعارض ف ذلك والله الموفق . 

© تقدم إلى ادارة الاحوال المدنية ل جدة 
المواطن وليد محمد امين نيازى مفيدا ان 
دفتر حقيظة نفوسه رقم ؟868» وتاريخ 
مارو/ 00 1ه سجل اجدة قد فقد مئه 








العبث بعدوثاتها أو استعمالها من قيل غير 
صاحبها يعد مقائقة يعاقب عليها النظام ٠‏ 
9 يعلن محسيد حسن مرنى الصومال 
الجنسية عن فقدان جواز سفره رقم 


2192/5 مصدره يقداد عام 1511م على 








العمسال وامصانسظون 


ايجادها خبلال سنوات التنفيذ 
٠‏ /11517/1541م وتلك التى ستستمر 
بعد الفراغ من العمل الانشائى ويقولون 
اتهم لايقدرون عدد الوظائف الجديدة يما 
سليتم احداثه فعلا من وظائق وانما بما 
ستوفره الميالغ التى ستتقق على الانشاء 
من وظائف وبهذا المنظور فان اكثر 
متاطق بريطاتيا استفادة من المشروع 
هى السهول الوسطى ٠١‏ ميدلاتدز ٠‏ 
واجزاء من شمال اتجلترا واسكطندا 
ووبلز علاوة على احداث وغلائف اكثر ل 
شركة السكك الحديدية اليريطاتية 










د الفرص الوظيفية 






من يجده يسلمه القنصلية الصومالية بجدة 
19 يعلن عياس محمد سعيد احمد عن فقدان 
رخصة قيادة خصوصي رقم 456554/ل/ا 
مصدرها جدة فى 177/١151-6/1ه‏ قعل 
من يجدها يسلمها مرور جدة وله الشكر . 
يعلن خالد عمر سعيد العمودى عن 
فقدان دفتر فواتير رقم 7٠١١١7-6١‏ فعلى 
من يجده يسلمه محلات خالد عمر سعيد 
العمودى ت 715/141 ب 757/1381 شارع 
رقم ؛ وله الشكر . 8 
يعلن عبد الرحمن خميس باكستائى 
الجتسية عن فقدان استمارة سيارة كرسيدا 
م4 رقم اللوحة ١478617١‏ مصدرها جدة 
فعلى من يجدها يسلمها عرور جدة 

8 يعلن محمد عيداللطيف عيد العزير عن 
فقد استمارة سيارة مازدا موديل 1515م 
خصوصي لوحة رقم 7١74751‏ صادرة من 
مرور جدة فعلى من يجدها يسلعها مرور جدة 
وله الشكر . 

1 يعلن السيد/ محمد احمد عبد المؤمن عن 
فقد رخّمة قيادة خاصة رقم 1/5541 


فعل من يجدها يتفضل مشكورا يتقديمها الل 


مؤسسة ابو سيعة تليفون 795919516 جدة 


وله الشكر . 

ا تعلن موؤسسة سعيد بن على الطلميطى 
للمقاولات العمارية انه فقد جواز العامل. 
عبدالفتاح عبدالمجيد يوسف مصري 
الجنسية والذى يحمل رقم 5917 /41ه وتاريخ 
لام مصدرء القبة يرجر معن 
يعر عليه ان يتصل بتليفون رقم 
6 الباحة وله الشكر . 

8 تعلن مؤسسة ‏ حبلص للتجارة والمقاولات 
عن فقد استمارة سيارة ئيسان م8 رقم 
1 السعودية نقل مصدرها جدة 
فعلى من يجدها يسلمها مسرور جدة وله 


 ركشلا‎ ٠ 


ا يعان السيد/ خوجة ميراج احمد عن 
ققدان لوحة سيارة موديل 5 رقم 
مصدرها الطائف قعلى من 
يجدها يسلمها مرور جدة وله الشكر . 

8 يعلن السيد على الشريف سلمائى عن 
ققدان لوحة سيارة سوبارو موديل 24 رقم 
8 مصدرفا جدة فل 
غ- 5١أه‏ قعلى من يجدها يسلمها 
مرور جدة وله الشكر  .‏ . 

تعلن مؤسسة معروس يلادن عن فقدان 
لوحة سيارة هاى لوكس رقم 071/84 
مصدرها جدة فعلى من يجدها يسلمها مرور 
جدة وله الشكر . 

يعلن طائيوس ايليا ابى خليل عن ققد 
اقامة برقم 7/7435 مصدرها جدة وكذلك 


ولاء جيش العطالى .. 





بعد أَكْتمال بتاء التقق 7780 قرضنة فل 
جديدة ل نقاية عام 1541م ويصل الى 
06-٠‏ وظيقة يحلول عام ٠١١1‏ للميلاد 
ويشمل ذلك مجالات الجمارك والهجرة 
. والجوازات والوظائف المتعلقة يأشغال 
السكك الحديدية .. : 

ومع ان مجموعة التتفيذ م يوتونيل ء» 
تعتقد ان المشروع سيعوض فاقد 
الوظائف فق الموانى» فهى تحذر ايضا من 
ان محتوى التأشير الميكرواقتصادى 
للمشروع هامثى بصورة استثتائية .. 
وتدعو للنظر الى النفق فى اطار اسهامه ىق 
توسيع القاعدة الكلية للاقتصاد 
اليريطاتى وليس من جهة مقدرته على 








رخصة قيندة خصوصي رقم 8214744/؟ 
جدة فعلى من يجدها يسلمها مرور 
جدة او جوازات جدة وله الشكر . 


“32598 خالد عبدالله سعيد عن فقدان . 


استمارة سيارة مازدا موديل 74 رقم 
لوحتها ١577417‏ قعلى من يجدها 
يسلمها الى مرور جدة وله الشكر . 


تعلن ودياسانت مسيح باكستانية عن 
فقدان جواز سفرها رقم 508274٠‏ مصدره 
جدة فى 1541/15/15م فعلى من يجده 
يسلمه السقارة الباكستانية وله الشكر . 
ا تعلن ادارة الاحوال المدنية بينيع يانه 
تقدم اليها المواطن عبدالله عتيق حيلان 
المشدق طائيا اضافة الجهنى ليصيح اسمه 
بعد ذلك كالتالى عبدالله عتيق حيلان المشدق 
الجهنى وذلك ف حفيظة نقوسه رقم 4551 
وتاريخ 1117/4/7/14ه سجل جدة قمن له 
معارضة على ذلك عليه ان يتقدم مشكورا 
لادارة الاحوال المدتية بينيع بالاعتراض قل 
مدة اقصاهما شهر من تاريخ تشره 
وللمعلومية حور . ٠‏ 

8 تقدم الى أدارة الاحوال المدنية في الطائف 
المواطن احمد صالح سعد الخثيمى الغامدى 
مفيدا أن يطاقته الشخصية رقم 
ازكلاء ٠١-1‏ وتاريخ لالاإرهاره-1١ها‏ 
سجل الطائف قد فقد مئه يرجى ممن يعثر 
عليه ان يسلمه لاذارة الاحوال المدنية ل 
الطائف او اقرب ادارة احوال مدنية لان 
حيازة هذه البطاقة اى اخفائها اى العبث 
بمدوناتها او استعمالها من قبل غير صاحبها 
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام . 

8 تقدم الى ادارة الاحوال المدئية فى الطائف 
المواطن عسن دهيران سقر الجعيد مقيد! 
أن دفتر حفيظة نقوسه رقم 41177 وتاريخ 
5٠1107/8ه‏ سجل الطائف قد فقد 
مته يرجى معن يعثر عليه لن يسلمه لادارة 
الاحوال المدثية فى الطائف اى اقرب ادارة 
احوال مدنية لان حيازة هذه الحفيظة او 
اخفائها اى العبث بمدوناتها أو استعمالها من 
قبل غير صاحبها يعد مخالفة يعاقب عليها: 
ا يعلن عبد الخالق جلال الدين تركستاتى 
عن فقدان رخصة قيادة خصومى رقم 
5/480 وتساريسخ 07/11/7937 11اها 
مصدرها الطائف فعلي من يعثر عليها يستمها 
مرور الطائف وله الشكر . 


8 يعلن عبد المجيد فراج الغامدى عن ققدان. 


صك استحكام .وتم م44 يتاريع 
1501/0/7ه مصدره المحكمة الشرعية 
بجدة قعلى عن يعثر عليه يسلمه الى مصدزه " 
مع الشكر . 


توليد الوظائف الجديدة ٠-‏ 9 
لكن الاقتصاديين البريطانيين 


العاطلين عن العمل اضافة جديدة لجيش 
العطالى الجرار الذى يصدم العين فى كل 
المدن البريطاتية .. 


ومما يثير قلق الاقتصاديين المؤيدين | 


لحملة حزب المحافظين لكسب الاتتخايات 
القادمة 'ان مستوى تمق اعداد العطالي 
عن العمل لفترات طويلة ازتفع بشكل 
مخيف خلال الست ستوات الاخيرة ومع 
ان ذلك امر تشهده حاليا قرنسا والماتا 
الفربية الا ان الاقتصاد الامريكى 
والسويدى لم يشهدان شيئا كذلك 
ولايزيد عدد العاطلين عن العمل لأكثر 
من سئة على /١7‏ من مجموع اليطال 
كما ان التسية الكلية للمتيظين لل 
بريطائيا اعلى متها فى السويد وامريكا ٠.‏ 
ويعتقد علماء ينتمون لحزب المحاقظين أن 
سبب ذلك هى اقدام السويديين 
والامريكيين على قطع الاعانات الحكومية 
للمتبطل بعد 5 اشهر من يقائه عاطلا عن 
العمل بينما يستمر ف تلقيها مادام عاطلا 
فى بريطائيا .. ولهذا يخشى غير المحافظين 
ان تقدم حكومة تاتشر يعد فوزها 
مستقبلا على قطع الاعانة الحكومية 
لليطالى .. : 
ويشير المراقبون يوجه عام الى لن 












1 


3 


قرص حزب المحافظين ضئيلة للغاية 4 


لكسلب الانتخايات المقبلة ولكن الحكومة 
توالى طرح المشروعات الكبيرة المثيرة 
للجدل بغوض كسب ناخبين جدد وق هذا 


.. الاطار اكدث الحكومة يوم الخميس 


الماشى طرح بيع شركة الطيران 
البريطانية للقطاع الخاص وقورا اعلن 
العمال انهم لوفازوا قسيعيدون النظر فى 
ذلك ققزار .. ' * 21 ام 
7 وطبقا لاحصائية استطلاعية اجريت 
لحساب ٠‏ صحففة القارديان » فان حزب 
العمال حافظ خلال شهر اغسطس الماضى 
على تقدمه على المحافظين يفارقٍ " نقاط 
بواقع 25٠‏ مقابل 772 هى نسبة شعبية 
المحاقظين ‏ . 

وطيقا للقارديان قان العمال لو 
حافظوا على مستوى شعبيتهم عند 1/52 
اى اقل من ٠‏ 5/أفان خبراء الشوون 
المحلية البريطانية يتوقعون لهم الفوز ل 
الانتخابات القادمة بحوالى 77١‏ مقعد ل 
اليرنان مقايل 548 مقعد! للمحافظين 





فقدان رخصة قيادة خصوسى رقم /5252 
بتاريخ 805/8/14١ه‏ مصدرها الطائف 
قعل من يعثر عليها يسلمها مرور الطائف وله 
الشكن . 

8 يعلن رده خضر محمد الربيعى عن فقدان 
استمارة سيارة نقل داتسون .م19 رقم 
4 مصدرما الطائف قعل من يعثر 
عليها يسلمها مرور الطائف وله الشكر . 
يعلن ميرار باوا محى الدين الجنسية 
سيرلانكى عن ققدان دفتر اقامة رقم 
+وم "٠-05‏ بتاريغخ ااام 
مصدرها الرياض فعلى من يعثر عليه يسلعه 
اجوازات الطاتف او مؤسيسة افراس نت رقم 
5514ل وله الشكر , 1 

8 يعلن تامير مفرح احمد عسيري عن 
فقدان استمارة سيارة جيب م7 رقم 
44 مصدرها جدة فعلى من يعثر 
عليها يسلمها مرور الطائف وله: الشكر . 

ا يعلن سعد مالح على المقدشى عن فقدان ' 
رخصمة عمل رقم 4809 بتتريخع 
11م مصدرها اللطائقف فعلى من 
8 يعلن عبدالشكور محمد الدين يشر عن 
ققدان لوحة سيارة مرسييس +44 رقم 
اللوحة مصدرمط جذة فعلى من ٠.‏ 
يعثر عليها يسلمها الى مرير الطاتك  . ١‏ '. 
8 يعلن المكتب الصحى بالطائف بانه تقدم , 
له المدعو عبدالله زيد عبدالبزييز الدرجم 


يطلب تعديل اللقب من الدوسوي الى الدزجم 
وئلك فق ششهاد! أميلاد ابثلته” الاتية ' 
























اسمائهم ١‏ - مزنة -” - مازن فعلى 


يعثر عليه أن يسلمه لآذا1 





























والبنت الدلوعة في بداية مشوارها 
الفني .. وللسن طبيعته الخاصة 
فهل يمكن للغنائة نادية لطفي ان 
تقوم بدور الآم في افلامها 
الجديدة ؟! 

© عايدة عبدالعزيز ممثلة مسرحية 
مشهورة وسناء حميل ممثلة 
مسرحية رائعة وسميحة ايوب سيدة 
المسرح العربى .. وشادية اثبتت 
وجودها فى مسرحية ريا وسكينة 
وسمهير اليابلى ممثلة رائعة ايضما على 
المسرح والسؤال الان الماذا لم 
نشاهد لهؤلاء المعثلات مسرحيات 
جديدة هذا العام حتى يفرح 
الجمهيور يعودتهن الى خشبة 
المسرح .. مجرد لفت نظر ‏ 

© عندما يرى الجمهور فناته 
المفضل وممكلته المشهورة ويحاول 


' تقديم العون لهما .. كيف يرى 


الجمهور الان الموسيقار المحكوم 
عليه ب ( سنة سجن ) والفنانة 


بليغ حمدي 

هذه بعض القواعد التى تشترط 
فى نجاح الاصوات الغنائية الجديدة 
فمثلا الصوت .. فوته .. عرضيه ., 
امتداده نيراته امتزازه .. 
سلامته .. ثباته .. سرعته مع 
اللسوازم دون اللوازم مع 
الميكروفون ... دون الميكروفون . 

وعلى الممتحن ايضا ادراك النطق 
وطلاقة الوجه , والحركة ومخارج 


الحروف . وفصاحة الكلام وسلامته . 


من الرطاتة . 
والمطرب ينبغى أن يعرف 

مايعجب الجمهور وعليه ايضما ان 

يتقدم لايقف محلك سر . 

© المطرب الناجح هو الذى يحترم 

الجمهور ويعمل له الف حساب !! 





حكاه عن القكرة قد سبقه بها ! 







1 
!ك8 0 مك 


500 


قال لصديقه عن فكرة برتامج 
« ...» ووجد منه كل تأييد 
وتشجيع لهذه الفكرة الجديدة ٠.‏ 
ويتقدم بالفكرة الى الجهات 
المختصة .. ويفاجا ان زميله الذى 














































© القاهرة : من عدئان مراد 

قد يكون احمد بدير هو الفنان المرشح لكى يكون كوميدئى 
الموسم المقبل وقد يكون المنتصر بالله وربما لم يكن هذا ولاذاك 
بل طلع علينا فجأة احمد راتب ولكن وبدون شك سياتى ايضا 
يوم ما ويخرج الى الئاس ويكل ثقة وكفاءة كوميدى حديد 
وخفيف ل اسمه نجاح الموجى او هذا على الاقل هو ماتشير به 
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تقارير هذه الايام الفنية .. 


وقد ثبت من خلال قاعدة 
لاتخطىء ان لكل سنة نجومها بل 
وريما كان لكل موسم تجومه ول 
بعض المواسم ظهر كوميديون 
فقط .. وى مواسم اخرى ظهر من 
هنا وهناك والتاريخ الفنى يقول ظهر 
فى البداية تجوم الكومييديا على 
الكسار ونجيب الريحانى ثم ظهر 
اسماعيل ياسين وبشارة واكيم 
وشكوكو وظهر بعد ذلك فؤاد 
المهتندس والمديول ومحمد عوض 
والهتيدى وبعدهم عادل امام وسعيد 
صالح ويونس شليى وسمير غائم 
ولايد من ظهور جدد وهؤلاء هم 
الرشحون الجدد يظهرون الان مع 
بعضهم وقد يأتى وقت يصعد فيه 
الجميع او واحد من هؤلاء الجميع 
من خلال نصوص مغرية وجيدة 
وتقتح شهية الناس على الكوميديا 
من جديد .- 
نجاح ف المقدمة ... ونجاح 
الموجى الان ل مقدمتهم فهى 
متتشهر هنا وهناك ق المسرح 
والتلقفزيون والسينما.. ومو 
كوميدى له لوته المميز لايقلد يل له 
أسلوب معين يعتقد انه ابرزه الى حد 
ما منذ ان قدم دورا خقيف الخلل فق 
مسرحية ٠‏ المتزوجون ٠‏ مع سمير 
غاتم وجورج سيدهم وهو دور 
الاستاذ مزيكا وبعد ذلك الدور يدا 
يتتمى الى الجيل الحالى الاكثر يروزا 
ف عالم الكوميد! وبدا يصارع 
للوصول الى شهرة اقضل ونجومية 
واشنهة: .. 
واذا كان نجاح الموجى قد بر 
فقط منذ خمس سئوات بشكل 
واضح قهو فق الواقع ابن ١١‏ سنة 
ف القن .. وحين تسأله اين كنت قيل 
ذلك ؟ يقول : كتت اعمل ق الحقل 
القنى ولكن يشكل هامشثى وكان 


القليلون يعرفونني ومع ذلك احب إن . 


اكد أتنى كنت راضيا عن تقب 
وعن ادوارى وخلال الاعوام الطويلة 
فى عملى القتى لم اقبل ابدا ان امثل 
دورا لم اكن راضيا عنه تمام 
الرضا .. 

وكيف كانت يدايتك الفنية ؟ 

كنت ف المدرسة الاعدادية حين 
بدات مشوار الفن كهاو ققد كان ق 
مدرستتا مدرس أسمه يوسف وهيى 
على اسسم الممثل الكبير الراحل وقد 
تخيل هذا المدرس اتى من عائلة 
٠‏ الموجى » الملحن المشهور فأسند 


كييرة منى ان اوفق على الغناء فاتا 
لااعرف شيئا فيه ومع ذلك فقد 
قدمت الاسكتش وانا أحمل طبلة 





وليلة من الليالى ! 





مسرحية من فصل واحد .- 
عتوائه ٠‏ ليلة من الليال ٠‏ بطولة 
عيدالحقيظ التطاوى مع نبيل بدر 


٠‏ حسن حسنى ٠‏ أحمد ثييل . على 
الغندور . الاخراج محى الدين 


مصسطفى ! 







اولا كل عام وانتم بخير .. ثانيا 
سمعنا عن عملكم السينمائي الذى 
كتبت عنه الصفحات الفنية .- 
وقرأتا ما كتيه الصلال .. و .. و :١‏ 
الان يعد أن يدات ايام السنة 
الجديدة تمر .. ها اخبار الفيلم 
الذى تحول اسمه الي عسدة 
عتاوين .. ولاتدرى بعاذا استقر على 
الاسم .. تريد اخبار خطوات هذا 
الفيلم .. تريد اخبار يرضى عنها 
اللتايع .. ولاشريد الايتسامة 
المعهودة ؟ 
سس عه | 
جيران الهنا .. 
لعفاف شعيب ! 


سهرة تلفزيوتية تقضيها هم 
جيران الهنا .. لعفاف شعيب 
ويوتس شلبى وسحر راصي ٠٠‏ 
الجيران .. هؤلاء ثلاثة صور .. كل 
واحد متهم صورة عن الاخر مذتلفة 
جدا .. وضمع السيناريو والحوار 
محمود الاشمرتى .. الاخراج 
لمحمود البريرى .. ْ 


| 
ظ 
ا 
ظ 




































على صسدرى واضصرب عليها وللغرابة 


قان هاذ الاسكتش نجح وضحك ٠‏ 


التاس ولم يضربوثنى وادى التجاح 
الى ان احب الفن حبا كييرا !؟ 

وبعد ذلك دربست الفن إل معهد 
القنون المسرحية ولكتى رسبت 
فتحولت الى كلية الخدمة الاجتماعية 
ونجحت وبعد تخريج تقدمت مرة 
اخرى لمعهد الفنون المسرحيية 
فرسبت من جديد وهكذا استبعدت 
فكرة الدراسة وبدات اشق طريقى 
ف الحياة .. 

ق القن ام العمل ؟ 

فق القن ققد يدات اشترك ق 
اعمال فتية اذاعية ف اليداية وعلى 
وجه التحديد ف برنامج اذاعي كان 
عنوانه مسرح الكاريكاتير لاذاعة 
صوت العرب وكنت الى جانب الغناء 


مسرحية جديدة ٠‏ اللعيية أهم » 
لعفاف رشاد ‏ عبدالله اسماعيل - 
علا رامى .. نغم الاخراج الدكتور 
عوض محمد عوض .. 







ماذنب عشاق الكرة .. اليعيدين 
عن المدينة يحرموا من المباريات 
لكأس الاتحاد ليت التلفزيون يحاول 
اقناع اللسؤولين عن الاندية .. أن 
يوافقوا على عرض المباريات ولو ق 
الثانى .. باسم مجبى هذه الفرق .. 
الموزمين فى قرى ومدن المملكة ! 


لا 





لاتسى الظن شقنائك مطيع 
دايما قلبى يحبك ياظئين 
لانقول انى مع واحد سميع 
ابدا والله احلف لك يمين 
العهود الماضية ماباتضيع 
بيننا الاثئين مرت من سنين 
احفظ الذكرى خرى صدرى وسيع 

كلما قلته على قلبى يلين 
ياحبيبى لاتخلينا وجيع 
من فراقك دايما ابكى شنين 
ايحم المحبوب يازهرة ربيع 
يالوفا والحب بمنظرك الحسين 
عنك كم قاومت خليته رجيع 
ناس غعارفهم على حبك حرّين 
















والتمثيل اكتب بسعض مواده 
ومشاهده ثم دخلت المسرح عن 
طريق فرقة ثلاثى اضواء اللسرح 
ومثلت اكثر من مسرحية ولكن يده 
الانطلاق كان من مسرحية 
٠‏ المتزوجون 0.. 

ويعد هذا العمل بدات علاقتي 
بفرقة الثلاثى تحتضر لأننى وجدت 
ان الفرقة ظلت تعطيني الادوار 
الثانوية .. 

الم تكن تعمل فى مكان اخر ؟ 

فى مكان فنى لا .. ولكتنى كنت 
اعمل فى وزارة الشؤون الاجتماعية 
كخبير اجتماعى ومع فرقة الثلاثى 
فقط .. وقد افادنى هذا العمل ل 
انى تعلمت الف باء العمل القنى 
وكيفية مواجهة الجمهور ولكن لم 
يكن هناك مجال لأى طموح فتى على 
الاطلاق .. * 

ولكن بعد ذلك مباشرة بدات 
اعمل ف التلقزيون والسينما ومن 
خلال ادوار كثيرة متنوعة وجيدة .. 

ولكن اغلب هذه الادوار كانت 
لاتخرج عن ادوار السياك والنجار 
وصبى الجرار والسمكرى فلماد! 
هذا التحديد ؟ 

لانى لست محمود ياسين 
ولاحسين فهمى الشكل يقف حاجزا 





























بينى وبين هذه الادوار ويجعلتى 
اضع نفسى فل قالب يليق بى ولكن 
هذا ليس معناه اننى اكرر نقسى ق 
ادوارى فانا امثل كل دور بقالب 


وماذا قدمت على وجه التحديد 
من اعمال خلال السذوات الماضية ؟ 

قدمت رصيدا لابأس يه ففى 
التلفزيون قدمت 5 مسلسلات كان 
اخرفا مسلسل اهلا بالسكان 
وقدمت ١5‏ مسرحية تلفريونية اما 
فى السيئما فرصيدى حتى الان 
سيعة اقلام الخرها فيلم مدافن 
مفروشة للايجار اخراج على 
عبد الخالق وبطولة محمود ياسين 
وتجلاء فتحى وكان زمينى ف الفيلم 
المخرج الكبير حسن الامام .. 

اما فى المسرح فبعد المتزوجون 
قدمت مسرحية زواج مستر سلامه 
والمهزلة ومسرحية عشرة على باب 
الوزير ومؤخرا مسرحية الدور 
الرايع شقة؟ .. 1 

وكنهاية او كاستمرار على الارجح 


:هل انت راض عن تقسك ؟ 


بالتاكيد لا .. فانا لاازال ارجو 


تحقيق الكثير والفنان يخضع فى اول 
حياته الفنية ليحض الاخطاء .. وانا 


نجاح الموجى الى اليسار مع 
عبدالله فرغلل في مشهد كوميدي 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
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ا 





وقعت فيها ف البداية ولكنى الان 
اعرف طريقى بشكل جيد .. واحب 
ان اؤكد على ذلك واقول بمنتهى 
البساطة والصراحة لقد عرضت على 
ادوار بطولات كثيرة عن ماسمى 
الموجة الهابطة .. ولكنى رفضتها 
ايمانا منى يأتها لن تؤدى الى شىء 
ولن امثل الا الجيد سواء كان دورا 
ثانويا اويطولة .. 

هل انت الان فى طريقك الى 
البطولات المطلقة ؟ 

لاادرى عندى اعمال معروضة 
ولكن لايمكن ان اعرف ان كانت 
بطولات مطلقة حتى تعرضى فالبطولة 
المطلقة برايى هى الاجادة المطلقة لا 
الدور الطويل .. 

نعيد القول : نجاح الموجى قد 
يكون هو المرشح لتجومية الكوميديا 
وهذا فقط مايمكن ان يثبت من 
ادوارة التى يمثلها الآن على وجه 
التحديد .. 








1ة ا 
من اجل المواهب !! 


©© اتمنى لو ان يكون هناك برنامج تلفزيونى اسبوعى مدته ساعة 
يختص بنوع من المسابقات مين الهواة فى الموسيقى والغناء والرسم 
والنمتيل والشعر وكتاية القصة القصيرة وغيرها من الهوايات 
والبرنامج الذى اعنيه لبس برنامج هواة يقدمون فقرات متتالية 
امام جمهور من المشاهدين داخل استديو التلفزيون . ولكن ما 
اعنى هو برنامح يقدم في احدى فقراته ائنين او ثلاثة او اكثر من 
هواة العزف على الة موسيقية معيئة وتجرى بينيم مسابقة في 
وجود حكام مختصين ليختاروا افضملهم او اولهم فتقدم له جائزة 
وهكذا تجرى المسابقات بين الهواة فى مختلف التخصصات الثقافية 
والفنية . 
ان برنامجا كهذا لكفيل بان يكشف لذا عن مواهب شتى فى كثير 
من فروع الفنون التعبيرية والتشكيئية وهذا هو الهدف الاول من 
تقديم متل هذا البرنامج .. اما الهدف الاخر وهو الاهم فذلك الذى 
يلى هذه الخطوة بمعنى ان التلفزيون يقوم تباعا بتحويل الهواة 
الفائزين النابغين الى جمعية الثقاقة والفئون لينضم كل منهم الى 
القسم الذى يتلاءم مع هوايته .. وهناك ف الجمعية يستطيع 
الهاوى ان يحسقل موهبته بنوع من الدراسة المتخصصة لفترة 
زمنية معينة يتلقى خلالها مبادىء التعليم الاكاديمى لنوع الهواية 
التى يمارسها من خلال الدورات المتخصصة التى تقيمها الجمعية 
وفروعها بشكل دورى مستمر ف الموسيقى والغناء والتمثيل والرسم 
والفنون الشعبية وغيرها 
كذلك سوف يستطيع هؤلاء الاشتراك ضمن نشاطات الجمعية 
الثقافية والفنية فيكتسبون الخبرة مع الاحتكاك والتجربة 
المتكررة 8 
اما الخطوة الثالثة فهى التى تلى فترة الدراسة والاعداد 
بالجمعية واعنى هؤلاء المواهب الذين يكملون تلك المرحلة يتجاح 
وتفوق .. فهؤلاء هم الذين نستطيع ان نكون منهم فرق الموسيقى 
والتمثيل وكورال الغناء والمطربين وغيرهم الذين يدعمون فرق 
الاذاعة والتلفزيون والجمعية يصفة دائمة ومستمرة . 
ائنى اعرف كثيرا من الهواة لايزالون يتخبطون بين الاروقة ومن 
خلف الكواليس طمعا فى الظهور ولو مرة واحدة على مستوى 
اعلامى مرموق ف الاذاعة او التلفرّيون او من خلال نشاط ذى 
جدوى فى الجمعية وللاسف لم ينجحوا فى مبتغاهم هذا بل وان 
اغلبهم يصاب بالاحباط التام وهو لايزال يبحث عن هذا الطريق 
الامر الذى يقتل الموهبة فق نفسه قبل ان تعرض نفسها وتاخذ 
فرصتها التى تستحق . 
والبرنامج هذا الذى اقترحه من شانه أن وجد بالفعل ان يختصر 
الطريق امام الشباب من الهواة ويدلهم على البداية الصحيحة 
والسليمة التى ينيفى ان يبداوا بها. ثم ان امرا كهذا سوف 
يكفيهم تدر النعقيدات التى قد تصادفهم ف هذا الفرع للجمعية او 
ذاك او من هذا المسؤول عن النشاط الذى لايهتم بهذا الجانب مثلا ' 
ان هذد الفكرة اطرحها واضعها بين يدى الاستان الصديق محمد 
حيدر مشيخ وكيل وزارة الاعلام المساعد للتلفزيون والاستاذ 
الصديق محمد احمد الشدى رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون لدراستها وتنفيذها أن كان لها جدوى او 
نفع او فائدة وسوف انتظر من الحسديقين العزيزين ردا مقنعا 
وحسبى انهما سوف يعقلان وقد عودانا دائما الاهتمام يما تطرحه 
صحافتهم الفنية من اراء ومقدمات جلال أبوزيد 0 
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صورة جماعية للقاء الاسرة الفنية بالصحافة الفنية وجمعية جدة منذ عام .. 


كتب : جلال ابوزيد ا 


© © قيل عام يالتعام والكمال .. 
وق مثل هذه الايام من العام الماضى 
5ه كانت جمعية الثقافة 
والفنون فق جدة ممثلة فى لجنة 
الاعلام والنشر قد دعت للقاء اسرة 


الصحافة الفئية بقيادات الجمعية 
لقاء اخوة ومودة ومن اجل الاطلاع 
على برامج عمل الجمعيية الثقاق 
والغنى خلال: العام ومناقشته 3ق 

وقد حضير هذا اللقاء المثمر عدد 
من الفتانين والمثقفين وكان لقاء وديا 
للغاية .. ١‏ 








سالم كرامه دعكيك 


هل من لقاء جديد 
بين جمعية جدة والصحافة الفنية ؟؟ 


والصورة من ارشيف كل الفنون 
لبعض الذين حضروا هذا اللقاء 
وهم وقوفا من اليمين جميل محسن 
٠‏ اليوم القنى ٠‏ فتحى عبدالله 
وحسن الغالبيى ٠‏ الجمعية. 
عبدالعزيز صيرق ٠‏ كل الفتون ٠‏ 
عبد الحليم رضوى وعبد الواحد 
الرايغى والفنان بكر الشدى وعايد 
هاشم مشرف عكاظ الفتى 
وعيدالرحمن بحير مشرف الجزيرة 
الفني واحمد صادق دياب مشرف 
كل الفنون وحعدان صدقه ومحمد 
طلعت الشاعر الغنائى .. 

ومن اليمين جلوسا مندوب اقرا 
وطاهر حسين وفاروج جمجوم 
وهاتى فيروزى وامامه النجم القنان 
حسن دردير وبجواره خالد 
الحسينى ٠‏ الرياض ٠‏ من خلقه 
صالح ابراقيم ٠‏ البلاد ٠‏ وصالح 
غيث واحمد المهندس .. 

.. كل الفنون تتمنى بمتاسبة 
مرور عام على هذا اللقاء ان يكون 
لهذه الاسرة مجتمعة لقاه آخر قريب 
يكون يمثابة دسم لروابط الاخوة 
والتعاون الدائم بين جمحية الثقافة 
والفنون والفنانين واسرة الصحافة 
الفنية فى المملكة .. 


تمسرح خاص جديد لبمعية الطائق .. 








من محمد سلطان ب 
انتهى العمل مرخرا في اعداد 
مسرح جديد داخل مبنى جمعية 


الثقافة والفنون بالطائف .. المسرح 
تم اعداده وتجهيزه على ملعب لكرة 
السلة ملحق بمينى الجمعية حيث 
تم تغظية المسرح وبناء ارضيته 
وتحديد مساحتها ويجرى الان 
الاعداد لتوزيع الاضاءة والتهوية 
ومن ثم اعداده بشكل نهائي لاقامة 
حفلات ومناسيات الجمعية عليه .. 

الاستاذ عبدالله مرشدى مدير 
جمعية الطائف يبذل جهود! مكثفة 
هذه الايام لاعداد برنامح عمل مثمر 
يكون ذا صبفه ثاقافية وفنية يمارس 
من خلالها الشباب هوايتهم ق 
الجمعية .. 





2خ 
الشركة السعودية الموحدة للكسناء 
بالمنطية الجنوسَاة - الإداة العامة 
م 3 7 - 
متأفص د اين وات لات السولسير 
بمشروع كهريساء تهسامة 
الرقم ١‏ رةو/؟ /غاه 
تملن الترة السمودية ا مورت زمار بِالمْشقَه البنوسة ‏ الدراق 
العامة _ عن عبط ف ا متها قرم اهرك السساي الرطية واد 
. والتوهكة في جا ل نأمنيه المعوقات . 
“فعلى سيفب اليضو لقي :للد مع اعمله التقم لشكردت . 
المزما تسم العقود مرك أسبو ع من تا لما اللإعيانت 
كبرل على شوء من الشروط والاصقات رمع مابلى : 
- كفويؤه باتع الوتائوت . 
- بيت معيزو يلغ (...ع ) ريال باجم راد السعودية 
اليم اعبار بالمنفت الينو سيق قير اشرو والواصفاً. 
. ا طرسوعر لشبرل اللعروض فوس اللسبت 140//1/57 لل 
'الساعة العاثة صبامًا » موعرثت ا طاريق الساعت 
العايشر م وإنضصف صياحًا من ننس انتارى. 
وال الوش 5 





الاحد ٠١‏ محرم 4017١1ه_‏ المدينة المنورة العدد 17١44‏ 

















وزارة البرق والبريد والهاتف 


رقع المنافسة ‏ 14019/405/4اه. 

أسم الجية المعلنة وزارة البرق واليريد والهائف 
ديوان الوزارة بالرياض ٠‏ 

أسيم المنافسة ووصفها وغرضها . تامين الخدعة 
الهاتفية لجزيرة فرساز 

نيمة ونائق المناهسة ٠٠٠١‏ ريال ٠‏ 

مكاز بيعم الوثائق الادارة المالية قسم المناقسات 
الدور التالث بمينى الوزاردٌ بالرياض ٠‏ 

اخر موعد لتقديم العروض يوم الاثنين 
ع اه الموافق 165/1 /ركمكام 

متان تقديم العسروض : الادارة المالببة قسم 
المناقصات بمبنى الوزارة بالرياض ٠‏ 

موعد فتح المظاريف الساعة العاشرة من صباح 
يوم واه الموامق 1585/151م ١:‏ 





2 رقم المنافسة ‏ 51035/5/لا12اهض. 

اسم الجهة المعلتة . وزارة البرقى واليريد والهاتف 
ديوان الوزارة بالرياض ٠‏ 

اسم المنائسة ووصفها وغرضها 
الهاتفية لبلدة الشعبين ٠‏ 

فيمة وتائق المتائسة ٠٠٠١‏ الف ريال . 

مكان بيع الوثائق الادارة المالبة قسم المناقصات 
الدور الثالث بمينى الوزارة بالرياض 

اشر موعد لتقديم العروض يوم الثلاثاء 
:ها حسب تقويم ام القرى الموافق 





ايصال الخدمة 





مكان تقديم الفروضص الادارة المالية قسم 
المناتصات بمعبنى الورارة بالرياض ٠‏ 
ح المثناريف الساعة العاشرة من سباح 

: اها حسب تقويم ام القري الموافق 
:الاثلتدكام 





لها رقم المناعسة ‏ 1017/203/9اهم 
اسم الجهة المعلنة وزارة اليرق والبريد والهاتف 
ديوان الوزارة بالرياض 
اسم المنافسة ووصفها وغرضها زيادة عدد 
الدوائر الهاتفية التى تخدم اكاديمية الملك عبد العزيز 
الحربية ١‏ 
قيمة ونائق المنافسة ٠‏ الف ريال . 
مكان بيع الوثائق الادارة المللية قسم المناقصات 
الدور الثالث بمبنى الوزارة بالرياض . 
آخر موعد لتقديم الفروض . يوم الاحد 
سل اه حسب تقويم ام القرى الموافق 
الم 
مكان تقديم العروض . الادارة المالية قسم 
المناقصات بمينى الوزارة بالرياض ٠‏ 
موعد فتح المظاريف الساعة العاشرة من صياح 
يوم لع /ماءخعاه الموافق امم 


:1 وذارة” الصدة , 





5 رقم المنافسة .)1١(‏ 

اسم المنافسة التغذية المطهية لمرضى وموظفى 
مستشقي التماص العلم . 

قيمة النسخة الواحدة ‏ 6500 ريال . 

اخير موعد لتقديم العطاءات ‏ ١/4-17/1اه-‏ 
الساعة التاسعة صباحا 

موعد فتح المظاريف ٠‏ ١/400/7١ه‏ الساعة 
العاشرة والنصف صباحا . 

تعلن المديرية العامة للشؤون الصحية يمتطقة 
عسير عن طرحها المنافسة العامة المبينة بعالية 
بموجب الشروط والمواصفات التى يمكن الحصو 
عليها من ادارة الشؤون المالية بللديرية / قسم 
المشتريات فى مدينة ايها مقابل دفع القيمة للنسخة 
الواحدة . 

فعل راغبى الدخول فى هذه المنافسة تقديم 
عطاءاتهم مشفوعة بخطاب ضممان بنكى بتسبة /١‏ من 
قيمة العطاء الاجمالية وشهادة تسديد الزكاة والدخل 
سارية المفعول وشهادات الخبرة وصورة من السجل 
التجارى واشتراك الخرفة التجارية ٠‏ 

تقدم العطاءات الى ادارة الشؤون المالية بالمديرية 
قسم المستريات ف مدينة ابها حسب المواعيد المحددة 
اعلام . 




















هذا المجال ان بتقدم بطلب الى الادارة المالية بمديرية 
الشؤون الصدية بالجوف للحصول على الشروط 
والمواصفات الخاصة بذلك نظير مبلغ وقدرة مائنا ريال 
للنسخة الواحدة ومن ثم يقدم عطاء من صورتين 
داخثل ظرف مختوم بالشمع الاجعر معئون ياسم 
سعادة مدير الشؤون الصحية بالجوف ويكتب على 
الظرف اسم المنافسة المتقدم لها ويجب ان يرفق ضعان 
: بنسبة /١‏ من قيمة العطاء ويكون سارى 
المفعول لدج ثلاتة اشهر على الاقل على احدى البنوك 
الموجودة بالمنطقة ومورة فوتغرافية من السجل 
التجارى وشهادة من الخرف التجارية والصناعية وقد 
حدد آخر موعد لقبول العطاءاث نهاية الدوام الرسبى 
ليوم 007/1١/86:‏ 1اها وسوف تفتح المظاريف 
للعطاءات نهاية الدواح الرسمى من صباح يوم 
5ه ف تملم الساعة العاشرة صياحا . 


6 تعلن مديرية الشؤون الصحية بنجران عن رغبتها 
إلى طرح المنافسة التالية ٠‏ 

رقم المنافسة : ( 58 ) ٠‏ 

اسم العملية : توريد وطهى اعاشة مستشفى 
الولادة والاطفال بنجران ٠‏ 

قيمة النسخة ريال 7٠١‏ . 

آخر موعر لقبول العطاء : ١115419/1/9اه‏ . 

موعد افتح المظاريف ‏ 1400/1/9ه- . 

الشروط والمواصفات تباع في المديرية بلليخع 
الموضح بعالية لكل عملية بالادارة الملية فعلى السادة 
الراغبين الدخول فى اى من هذه المنافسات التقدم 
يطلب الحصول على نسخة الشروط والمواصفات ومن 
نم تقديم العطاء بداخل قارف مختوم بالشمع الاحمر 
ومعتونا باسم مدير عام الشؤون الصحية بنجران 
ويكتب على حافة الظرف اسم الحملية وان يرفق به 
الاتى . 
١‏ صورة كاملة من السجل التجارى + صورة من 





الضمان النقدى ولاالشيكات ٠‏ 

4- استمارة الشروط والمواصفات التى تم شرائها مع 
الايصال على ان يوقع عليها ويختمها بالختم المعتمد 
للمقاول مع ايضاح جملة السعر فى خطاب التغطية 
لكامل الاوراق ٠‏ 

د شهادة تصنيف فى مجال الصيانة والنظافة 
والاعاشة . 


ا تعلن مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الجوف عن 
طرح منافسة نظافة وصياتة وتامين قطع الغيار 
لمستشفى الصحة النقسية ودار التقاهة بالجوف وعلى 
من يرغب الاشتراك فى هذه المنافسة من متعهدى اعمال 
النظافة والصيانة ان يتقدم بطلب للادارة ا مالية 
بمديرية الشؤون الصدية بالجوف للحصول على 
الشروط والمواصفات الخاصة بذلك نظير ميلغ وقدرة 
٠‏ مائتى ريال سعودى للنسخة الواحدة ومن ثم 
يقدم عطائه من صورتين داخل ظرف مختوم بالشمع 
الاحمر معئون باسم سعادة مدير الشؤون الصحية 
يمنطقة الجوف ويكتب على الظرف اسم المنافسة 
المتقدم لها ويجب أن يرفق بالعطاء ضمان بتكى 
بنسية ١‏ من قيمة المنافسة ويكون سلرى المفعول 
لمدة ثلاثة اشهر على احدى البنوك الموجودة يامنطقة 
وصورة قوتغرافية من السجل التجترى وشهادة 
الاشتراك فل الغرفة التجارية والصناعية وقد حدد 
اخر موعد لقبول العطاءات نهاية الدوام الرسمى ليوم 
6ه وسوف يتم بمشيئة الله فتجح 
المظاريف للعطاءات ف تمام الساعة العاشرة من 
صباح يوم 14017/9/4ه . 





تعلن يلدية منطقة القريات بائها سوف تتصرف 
بالاراضى الموضحه ارقامها ادناه حسب استعمالاتها 
المخصصة بالمخططات وعلى من لديه اى اوراق تثبيت 
ملكيته لهذه الاراضى سرعة مراجعة البلدية ( قسم 
الاراضى ) مصطحبين معهم مايثبت تملكهم لها ال مدة 
اقصاها خمسة عشر دوما من تاريخه والا سوف تقوم 
البلدية بالتصرف بهذه الاراضى وفقا للمخططات 
وحسب الانظعه والتعليمات . وايضاح تلك الاراقى 
كللتالى 

7 السكنية الجديدة . 
1 السكنية الجديدة 
14 السكنية الجديدة . 
السكنية الجديدة . 














140 السكنية الحديدة . 
16 السكنية الجديدة . 
2ه السكنية الجديدة . 

السكنية الجديدة . 
17 السكتية الجديدة ٠‏ 
1 السكتية الجديدة . 
4 السكنية الجديدة . 
71 السكنية الجديدة - 
5" السكئية الجديدة ٠‏ 

- السكنية الجديدة‎ ١7 











؟ يلك (ج) السكنية الجديدة * بلك (8) 
السكنية الجديدة . 

4 يلك (ج ) السكتية الجديدة 71 بلك ( 5 ) 
السكنية الجديدة ٠‏ 

٠ بلك ( ج ) السكنية الجديدة‎ ١ 

4 بلك ( د ) السكتية الجديدة ٠‏ 

بلك (د ) السكنية الجديدة ٠‏ 








بلك (د ) السكنية الجديدة ٠‏ 

٠ مكرر يلك ( و ) السكذية الجديدة‎ ٠ 

بلك (ه ) السكنية الجديدة ٠‏ 

7 بلك ( ب ) السكنية الجديدة ٠‏ 

8 ملك ( ب ) السكنية الجديدة ٠‏ 

/اغ بلك (1) مخطط الدخل المحدود الشترقى ٠‏ 

6 بلك ( ب ) مخطط الدخل المحدود- الشرقى ٠‏ 

مه بلك (د) مخطط الدخل المحدود الشرقى ٠‏ 

1 بلك ( ج ) مخطط الدخل المحدود الشرقى ٠‏ 

١ه‏ بلك (1) مخطط الدخل المحدود الشرقى . 

6" يلك (د ) مخطط الدخل المحدود الشرقى ٠‏ 

٠ بلك ( ج ) مخطط الدخل المحدود الشرقى‎ ١ 

6 يلك (ج ) مخطط الدخل المحدود الشرقى ٠‏ 

والبلدية اذ تهيب بالاخوة المواطنين بسرعة 
التجاوب معها. فائها سوف تتصرف يهذه الاراضى 
يعد انتهاء المهلة المحددة بالاعلان وسوف لاتلتقت 
لاى ادعاء كان بعد ذلك .. 


8 اسم الجهة المعلنة : يلدية حقل ٠‏ 

رقم المنافسة : 1405/15/1 ٠١‏ 

شوح موجن عن المنافسة : تاجير كازينو على ساحل 
البحر بمديئة حقل حسب الشسروط والمواصفات 
الموجودة يبلدية حقل ٠‏ 

ثمن النسخة : مجانا وتؤخذ من قسم الشؤون 
المالية ببلدية حقل ٠‏ 

آخر موعد لقبول العطاءات : 19097/11/7 ٠‏ 

موعد فتح المظاريف : الساعة العاشرة من صباح 
يوم الثلاثاء الموافق 0017/17/4 14اه. 


اسم الجهة المعلنة : بلدية منطقة جارَان ٠‏ 
اسم المتاقصة : 
١‏ سفلتة وارصفة وانارة لتوسعة شارع المطار . 
رقمها ٠‏ 15/191/51417/4. 
قيمتها بالريال : ٠ 9٠١‏ 
آخر موعد لتقديم العطاءات : ١7/1/لا*14‏ . 
موعد فتح المظاريف : ١101//59/9‏ . 
اسم الجهة المعلنة : بلدية متطقة جِاران - 
اسم المناقصة : 
1 سفلتة مؤقته . 
رقمها : 544/4/١1؟/14.‏ 
قيمتها بالريال : ٠ 95٠١‏ 
اخر موعد لتقديم العطاءات : ١/5/لا10١‏ . 
موعدا فتح المظاريف : 1409//59/19 - 
اسم الجهة المعلتة : بلدية منطقة جارَان ٠‏ 





اسم المناقصية : 
تطوير القدمات البلدية لمديتة جيزان ردم 
المستنقعات . 
رقمها : غ/19/71/509. 5 
قيمتها بالريال : 65٠‏ . 


آخر موعد لتقديم العطاءات : 140//7/1١‏ . 
موعد فتح المظاريف : ؟18409//8/9 , 
اسم الجهة المعلنة : يلدية منطقة جازان . 
اسم المناقصة : 
4- تطوير الخدمات البلدية لمدينة جيران توريد 
اجهزة كلور وانشاء القرف . 













رقعها : 6 /19/51/568 , 
قيمتها بالريال : ه00 
آخر موعد لتقديم العطاءات : 14017/5/١‏ . 
موعد فتح المظاريف : 1409/9/5 
اسم الجهة المعلنة : بلدية منطقة جازان . 
أسم المناقصة : 
«ه_سفلتة واثارة ٠‏ 
رقمها : 1 . 
قيمتها بالريال : ٠٠٠١‏ - 
اخر موعد لتقديم العطاءات : 1407/9/1 . 
موعد فتح المظاريف : 18209//9/9 . 
اسم الدهة المعلنة : بلدية منطقة جلزان . 
اسم المناقصة : 
1 _معالجة طفح المجارى ٠‏ 
رقمها : ؛/19/11/195 ١‏ 
قيمتها يالريال : 5٠١‏ - 
اخر موعد لتقديم العطاءلت : ورا . 
موعد فتح المظاريف : ١809/7/9‏ , 
اسم الجهة المعلنة : بئدية منطقة جَارَان . 
اسم المناقصة : 
تحسين وتدميل الشوارع والميادين والساحات ٠‏ 
رقمها : 19/51/550/5 , 
قيمتها بالريال : ٠ 5٠+‏ 
آخر موعد لتقديم العطاءات : ٠ 110//5/1١‏ 
موعد فتح المظلتريف : 114019//7/19 ٠‏ 





ا تعلن اماتة المدينة المنورة عن رغبتها طرح تاجير 
الاسواق التجارية الاتية : 
١‏ سوق الصافية التجارى . 
؟'- سوقين بحى العوالى . 
7 سوقين بالاجابة . 
4- سوقين بالحرة الشرقية . 
سوق بحى المصائع : 

على ان تكون يداية الحراج يعد صلاة العصر من 
يوم الاحد الموافق 1209//5/7ه بسوق الصافية 
ويل ذلك بقية الاسواق . فمن له الرغية في الاستئجار 
فعليه التواجد مع أول ايلم الحراج فى الوقت ودلكان 
المحدد اعلام . 


8 تعلن أماتة العاصمة المقدسة عن رغبتها لل بيع 
الصوارى الموجودة بمستودعات الامانة يريع ذاخر اق 
يوم السبيت الموافق 4017/1/77١ه‏ الساعة الرابعة 
والنصف عصرا فعلى الراغيين فى شرائها عليهم 
الحضور فى الموعد المحدد والدلالة على المشبترى ٠‏ 


أسم الجية المعلنة : اماتة مدينة الدمام , 

اسم المنافسة ووصفها وغرضها : صياتة شوارع 
مدينتى الدمام والخير . 

قيمة وثائق المنافسة : 
لاغير . 

مكان بيع الوتائق : امانة مدينة الدمام ‏ ادارة 
الشؤون الماكية ‏ العقود والمشتريات ٠‏ 

آخر موعد تقديم العروض : يوم السبت الموافق 
اه 

مكان تقديم العروض : املنة مديشة الدمام - 
الشؤون المالية ‏ العقود والمشتريات - 

موعد فتح المظاريف : يوم الاحد الموافق 
.7ه الساعة العاشرة ٠.‏ 

مقدار التصنيف وتوعه: فى مجال الطرق 





ا رقم المنافسة : 7/11هم . 
اسم المنافسة : تنظيف الطائرات بمحطة حائل . 
أآسم الجهة المعلتة : الخطوط الجوية العربية 
السعودية . 


قيمة وثائق المنافسة : ٠٠٠١‏ الف ريال . 

مكان بيع الوثائق : مبنى الادارة العامة بجدة . 
ادارة المتاقصات العامة الدور العاشر. غرفة 
زككنل) 

آاخر موعد لتقديم الصروض . السيست 
هه الموافق 11/١1946/1م.‏ 0000 

مكان تقديم العروض : ادارة المناقصات العامة 


بجدة . 





موعد فتح المطاريف : الاحد 1401/7/4ه 
الوافق 17/١5/1ىكقام‏ . 

ملاحظات : يَحِبِ ان يشمل السجل التجاري» على 
نشاط خدمات المطارات ٠‏ 





ا تعلن جامعة ام القرى فق مكة المكرمة عن رغبتها ال 

استثجار مبانى لغرض اسكان اعضاء هيئة التدريس 

او الطلاب بها وفق الشروط التالية : 

١_ان‏ يكون المبنى مسلدا وحديث اليناء والتشطيبٍ 

؟- ان لاتقل عدد الشقق ف المبنى عن عشرة شقق وان 

لاتقل عدد غرف الشقة الواحدة عن اربعة غرف عدا 

١ | ٠. المنافع الاخرى‎ 

ضرورة ثوفر مصعد فق المبنى الذي يزيد عدد 

ادواره عن دورين متكررين ٠‏ 

- ان تقع المبائى في حى العزيزية او الاحياء الاخرى 

القريبة من الجلمعة وان تطل على شارع رئيسى ٠‏ 

ه ان تتوفر فى المبنى جميع الخدمات الاساسية . 
فمن لديه مينى يهزه المواصفات ويرغب تاجيرة 

للجامعة التقدم بطلبه الى أدارة الاسكان بجامعة ام 

القرى فق مكة المكرمة . فق مدة لاتتجاوز اسبوعين من 






تاريخ هذا الاعلان شريطة ان لايكون المتقدم احد 
منسوبى الجامعة . ويعد تقديم الطليات يحدد موعد 
الوقوف معاينة المبائى وبعد ذلك تستكمل بقية 
الاوراق المطلويه عند الاختيار حسب النظام المتيع 
لذلك ٠‏ 





0 ل 5 20 5 101 7 
تعلن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحز 
الدقيق عن طرحها للمناقصات التالية : 

اسم المناقصة : )١‏ تغطية مشروع الرياض 
؟) تغطية مشروع الدمام بالتامين . 
) تغطية اسطول سيارات المؤسسة فى انحاء المملكة 





رقم المناقصة : (1) ١15017/1405/1ها.‏ 
ل ا 
م ا 1 اها 

قيمة المناقصة : ( 600 ريال) ( 5٠00‏ ريال) 
0ه ريال ) ٠‏ 
شروط المتاقصة : . 
١‏ اخر موعد للحصول على وثائق المناقصة الصاعة ؟ 
شظهرا يوم السيست 1400/1/7١ه‏ الموافق 
مم 
؟-اخر موعد لتقديم العروض الساعة ؟ ظهرا يوم 
السيت ١401//1/74‏ الموافق ١1187/11/1م‏ باكنسية 
المشروعى الرياض والدصلم و1407/9/75 الموافق 
4/٠6‏ بالنسبة للسيارات . 
٠‏ مكان الحصول على الوثائق المناقصة يمقر المؤؤسسة 
بشارع العليا العام يجوئر مفروشات المنزل وامام 
بناية سعودى تاورز . ١‏ 





اسم المناقصة : ع 
والسباكة لمقر مينى كل من امارة القنفدة ‏ الليث ٠‏ 
رنيه . رابغ ٠‏ الخرمه , تربة . البرك . الجموم . 
خليص . الكلمل . المويه . ظلم . مدركة . المحاتى , 
التلبيه , الزيماء . المضيق . 

اسم الجهة المعلنة : اعارة منطقة مكة المكرمة ٠‏ 

قيمة الوثائق مبلغ قدرة : 7٠١‏ ثلاثماثة ريال غير 
قابلة للرد . 

مكان بيع الوثائق : الادارة المالية قسم المناقصات 
بالامارة بمكة المكرمة . 

آخر موعد لتقديم العطاءات يوم السبت الموافق 


امه 
موعد فتح المظاريف : يوم الاحد الموافق 
باه 


يجب ان يرفق بالعطاء بانه جرى الوقوف على 
الطبيعة ومعاينتها ودراسة احتياجات كل اعارة على 
حدا جيدا ٠‏ 

يجب تقديم النسخة الاصلية من الشسروط 
والمواصقات التى تم شرائها مع ايصال تسديد 
القيمة , على ان بوقع عليها ويذتمها بالختم المعتمد 









العملية مع الثقيد يما ورد ف 


الحكومية وتنفيذ مشروعاتها واللائحة التنفيذية 
المعمول بها حائيا 





.فرج الدفاع والطيران قيادة القوات البرية 
1 . لقف العامة توريد الاعاشة الخير 
مطبية أ متطقة امدينة المنورة لدة ثلاث سنوات . 
رقم امنفسة () لعلم 4097 اه قيعة المواصفات 
ل ريال النسخة مكونة من نسختين اللتافسة غيم 

قيمة الضمان الابتدائى ( 0٠ر0‏ ) خمسة 
سيعون الف ريال خطاب بنكى كلمل . 
“0 اخر موعد لقيول العطاءات وفتح المظلريف فل تملم 
الساحة العاشرة زواقى صبلها عن يوم الاحد 
لب واه الوافق 14/١45/9كام ٠‏ 5 

مكان بيع المواصفات وتقديم العروض اذارة 
المشتريات الداخلية بافقوات البرية على ان يقدم 


التريات الداخلية مناوئة قيل الموعد المحدد الفتحع 
المظاريف مصحوبا بالمستتدات التالية : 

- صورة السجل التجارى‎ ١ 

؟صورة شهادة الاشتراك بالغرفة التجارية 
الصناعية سارية المفعول . 

صورة شهادة تسديد الزكاة والدخل سارية 
المفعول. ١‏ 5 
4 الضمان الابتدائى المحدد قيمته اعلاه خطلب بنكى 
طامل ولاتقبل الشيكات والضمانات النقدية أو طلب 
الحسم من مستخلصات مستحقة . ولاتقبل العطاءات 
التى تصل بعد الموعد المحدد لتقديم العروض وفتح 
المظاريف او غير مصحويه بالضمانات البدائية ٠‏ 





© رقم الشروع : /107/8/1/ك/ , 

مكونات المشروع : صيانة ونقلافة وتشفيز 
مجععات بالمنطقة | : 

قدمة الوثائق : 60٠0‏ خمسة الاف ريال ٠‏ 

بداية بيع الوثائق : السبت 1401//1/9اه . 

تاريخ تقديم وفتح المظاريف : الاحد 
1ه 

فعل راغبى الاشتراك من المقاولين السعوديين ذوى 
الخبرة فى هذا المجال مراجعة الاشغال العسكرية 
يطلب شراء الوثائق مع ارفاق المستندلت التائية مع 
خطاب الشراء ( ١‏ ) صورة من السجل التجارى ( ؟ ) 
صورة من تسديد الرّكاة والدخل (+) صورة من 


الاشتراك بتلغرفة التجارية . ويجب ان تكون جميع 
الاوراق سارية المفعول وتدفع القيمة يعوجب شيك 








العسكرية . وسوف يتم فتح المظاريف فى تملم الساعة 
الحادية عشر صباحا من نفس اليوم اميين أعلاه .. 





© تعلن وكائة الحرس الوطنئ للمنطقة الغربية عن 
طرحها منافسة عامة للمشروع الموضح ادناد فعلى 
المقاولين السعوديين الراغبين فى شراء هذه المنافسة 


التقدم لادارة المناقصات بوكالة الحرس الوطني 
للمتطقة الغريية بحجدة مصطحبين معهم صورة من 
السجل التجارى وشهادة الخبرة السابقه فى مجال 
العمل . 
اسم المتاقصة : صياتة ونظافة مجمع ومستوصف 
وكالة الحرس الوطنى بجدة . 
رقمها. ١5/4‏ /لا١1١1.‏ 
ثمن النسقة ' .1١6٠٠١‏ 
اخر موعد لتقديم العروض الاحند 
اه 
موعد فتح المظاريف : الاثتين 5/1١‏ /لا1840ه. 





8 على ادارة اللاحوال المدنية بالخرمة بأنه 
تقدم لها المدعو بعد مشبب مبارك 
الدوسرى بطلب تعديل لقنه من الدوسرى 
الى البيعى ودلل بحفيظة تقوسيه رقم 
6 0ك وتاريخ ١8448/8151اها‏ 
سجل ئيشة ليكون المه بها وبعد التعديل 
اهو سعد مميب ميارك التتيعى وانها ان 
تبلل عن ذلك مامل ل حالة وجود معارصة 
من تمحس ما عليه مراجعته خلال شير من 
تارية نشم هذا الاعلان رالله الموفق 

8 تعلى شركة نورول للانتاءات والتجارة 
عن مقدان لوحة سيارة قلات مان 
لالت. ]ارقم اللرحة 3213:3481 الصادرة 





مرور جدة وله جزيل الشكر 

8 تعلن شركة مورول للامشاءات والتجارة 
عن هقان استمارة سيارة تويونا فاى لوك 
وانيت رقم الاستمارة 2153903 الصادرة 
من مرور حدة الرجاء معن يحدها أن يسلمها 





مقدان اقامة رفم 191١55‏ اش3 وتاريخ 
تع 5 





نام الصادرة مِنْ حوارات 
العاصمة القدسة الرجاء ممن يجدها ان 
يسلمها جوارات العاصمة المقدسة وله جزيل 
لتم 





لوحة سيارة ونيت داتسو. نقل السعودية 
رقم اللوحة 5١5:3‏ الصادرة من مرور 
الرياص الرجاء ممن يجدها ان يسلمها مرور 
الرياف_ وله جريل الشكر 

8 يعلى محمد يرماكي معربي الجنسية عن 
مفدان اقامة رقم 74582 ش32 وتاريخ 
0 01 :اه الصادرة من حرازات 
العاصمة القدسة الرجاء ممن يجدها ان 
يها حوازات العاصمة المقدسة وله حزيل 
الشكر . 

تعلن عاطمة سامورى تايليدية الجنسية 
امير مقدان جراز“سفرها رقم 7١3554‏ 
كوتاريخ ١١‏ ديسير 1513 الصادر من 
بائكوك متايلئد الرحاء ممن بحدها ان يسلمها 
السفارة التايلندية بحدة وله جزير الشكر 
8 تعلن شركة نورول للانشاءات والتجارة 
عن فقدان استمارة سيارة كراستر ناص 
صسعد. تويونا رقم الاستمارة 75 





الصادرة عى مرور جدة الرجاء ممن يجدها 
إلى يسلسها مرور جدة وله جزيل الشكر 

8 تعلن شركة بورول للانشاءات والتحارة 
عن افقدانئ استمارة يارة قلاب مار 
ارتم الاستسمايارة (3:38١ت‏ 
الصادرة مي عرو حدة الرجاء مم يجدها 


ان يسلمها مرور جدة وله جزيل الشكر . 
8 تعلن ناهد شاهده اعظم هاشمي 
بائستانية الجنسية عن فقدان جواز سفر 
رقم 510413 لكآ أوتاريخ ١154م‏ الصادر 
من السفارة الباكستانية بجدة الرجاء ممن 
يجده ان يسلمه السفارة الباككستانية يجدة 
وله جريل الشكر 

8 يعلن ساماعى يوتى تايلندى الجنسية عن 
فقدان جواز سفره الصادر من يانكوك 
بتايلد الرجاء مس يحده أن يسلمه السقارة 
التايلندية وله جريل الشكر . 

8 يعلن ماجى سامنيح تايلندى الجنسية 
عن فقدان جواز سفر الصادر من بانكوك 
بتايلند الرجاء ممن يجده ان يلمه السفارة 
التايلندية بجدة وله حريل الشكر . 

يعلن محمد قاسنيج يبى تايلندى 
الحنسمية عن فقدان جواز سهره الصادر من 
اكوك بتايلئد الرجاء ممن يجده ان يسلمه 
السمارة التايليدية بجدة وله حزيل الشكر . 


مكتب جدة 
8 بعلن ويسراتون نبت قمادر بن حسن 
اندونيسية الجنسية عن فقدان اقامتها يرقم 
قل رص مصدرها جدة فى 
4ه معلل من يبدها تسليمها 
الى جوازات جدة 
8 تعلن مّسسة على السعدوى التجارية 
بحدة عن فقد اقامة مكقولها ميرا صاحب 
عبدالبشي, رقم 13374 مصدرقا الريامن 
فعلى من يجدها الاتصال بتتفون رقم 
14117 اوس ب رقم 773 او جوازات 
جدة ١‏ 
© تقدم الى ادارة الاحوال المدنية فى التنفذة 
المواطن حبريل حسسن صالح الزبيدى مفيدا 
ان دفتر حفيظة نفوسه رقم 717411 وتاريخ 
9ه مجل القنعدة قد فقد مته 
يرحى مس يعثر عليه أن يسلمه لادارة 
الاحوال المدنية ف القنفذة او اقرب ادارة 
احرال هدنية لآن حيارّة هذه الحفيظة او 
أخفاتها او العيث بعدوباتها او انتعمالها من 
قبل غير صاحبها يعد مخالعة يعاقب عليها 
النظام ٠‏ 
8# يعلن محمد احمد العويفى عن فقد 
رخمة قيادة خصوصى رقم 1101لا ل 
9ه صادرة من مرور جدة 
يرحر ممن يعثر عليها ان يلمها مشكور! 
الى مرور جدة 
يعلن على خلف صالح الشمرانى عن 
مقدان لوحة سيارة كاريا م 78 رقم اللوحة 
1 مصدرها جد فعلي من يجدها 
يلمها الى مرور جدة 


8 تقدم الى ادارة الاحوال المدنية فى بلجرشي 
المواطن غرم الله على مساعد الغامدى مفيدا 
ان دفتر حفيظة نفوسه رقم ١١715‏ وتاريخ 
4ه سيل بلجرشى قد فقد منه . 


يرجى ممن يعثر عليه ان يسلمه لادارة 


الاحوال المدنية فى بلجريثى او اقرب ادارة 


. احوال مدنية لان حيازة هذه الحفيظة او 


اخقائها او العيث بمدوناتها لى استعمالها من 
قيل غير صاحبها يعد مخالفة يعاقب عليها 
النظام . 

تقدم الى ادارة الاحوال المدنية ف جدة 
المواطن خضر حنتول مهارب شريف مفيدا 
ان بطاقته الشخصية رقم ٠١١117595351‏ 
وتاريخ ١٠/1206/48ه‏ سجل جدة قد فقد 
منه يرجى ممن يعثر عليه ان يسلمه لادارة 
الاحوال المدنية فى جدة او اقرب ادارة احوال 
مدئية لان حيازة هذه الحفيظة او اخفائها او 
العبث بمدوناته او استعمالها من قبل غير 
صاحبها يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ٠‏ 

8 يعلن الطالبي سعيد عمر باعبدالله عن 
فقدان استمارة الكفاءة المتوسطة والحاصل 
عليها من متوسطة عكاظ لعام 
1ه قعل من يجدها يسلمها 
ادارة التعليم بالمنطقة الغربية . 

1 تعلن مؤّسسة عمر حسين متصر العمودي 
عن فقد استمارة سيارة قلاب م87 رقم 
اللوحة 5117475١‏ مصدرها جدة فعلى من 
يجدها يسلمها مرور جدة وله الشكر . 

1 يعلن عبدالعزيز حسن حاير عن فقدان 
استمارة سيارة داتسون م88 رقم اللوحة 
123541 خ السعودية مصدرها جدة قعلى 
من يجدها يسلمها مرور جدة وله الشكر . 

8# يقلن السيد/ معقد زقرى حسشن 
الاندوئيسي الجنسية عن فقدان استمارة 
سيارة داتسون ٠8١ب‏ م4/ رقم اللوحة 
++7١1؟1‏ مصدرها جدة فعلى من يجدها 
الاتصال بسفارة اندونيسية أو تسليمها لمرور 
جدة وله الشكر . 

بعلن السيد/ عبدالرجمن احمد عسر 
الشاطرى عن فقدان حِواز سفر رقم 
وملام  -‏ مصدره أجدة الل 
طم عفكام فعلى من يجده يسلمه 
القنصلية اليمنية بجدة وله الشكر . 

© يعلن السيد/ عطا محمد خكى محمد 
ياكستانى الجنسية عن فقدان جواز سفر 
رقم 2011085 ففلى من يجدة يسلمه الى 
القنملية الباكستانية بجدة وله الشكر 

8 يعلن السيد / على عرمرم شرف احمد عن 
فقدان رخصة قيادة عمومى رقم 58058" 
مصدرها جدة فى ؟14-8/5/5ه فعلى من 
يجدها يسلمها مرور جدة وله الشكر . 





يعلن عيد الله سالم عبد الله عن فقد جواز 
سقره رقم ٠١119٠١‏ مصدره صنعاء ل 
1547م فعلى من يجده يسلمه السفارة 
اليمنية بجدة وله الشكر . 

8 يعلن ادم محمد امان ارترى الجئسية عن 
فقدان جواز سفره رقم 8١8479‏ مصدره 
الخرطوم فعلى من يجده يسلمه السقارة 


.السوداتية وله الشكر . 


ا تعلن شركة ساديلمي شاكر تميمى عن 
فقدان لوحة سيارة تويوتا م47 رقم اللوحة 
5 تقل السعودية مصيرها الدمام 
فعلى من يجدها يسلمها مرور جدة وله 
الشكر . 
ا تعلن آدارة الاحوال المدنية بالقنفذة بانه 
تقدم آليها المواطن الحسن سعيد عمر ابو 
جنب سعودى الجنسية بموجب الحفيظلة رقم 
غ77 وتاريخ 17517/7/4ها سجل 
القتفذة طالبا أضافة القخذ المفضرسى 
والقبيلة العريانى وحذف اللقلب ابو جنب 
ليصيح صحة اسمه كاملا بعد حذف اللقب 
الحسن سعيد عمر المضربي العريائى قدن 
له معارضة عليه مراجعة الاحوال المدنية 
بالقنفذة خلال شهر من نشره ٠‏ 

اعلان مكرر 
8 تلن ادارة الاحوال المدثية ببالجرشى 
انه تقدم اليها اللواطن محمد صالح مشبب 
حامل الحفيظة رقم 5539 وتاريخ 
4ه سبل يلجرشى طاليا تعديل 
اسم جده من مشبب الى محمد واثيات ال 
مشبب شهره له واضافة شهرة القبيلة 
الفامدى ليصبح اسمه يعد التعديل 
والاضاقة كالتائى ممعد صالح محمد ال 
مشبب القامدى فمن لديه معارضة على اسم 
المذكور عليه التقدم الى هذه الادارة خلال 
شهر من تاريخ والله الموفق ٠‏ 
* يعلن محمد عايض عريضة الكيكبى عن 
فقدان استمارة سيارة داتسون 51٠‏ ال 
م48 رقم اللوحة ١79/4541‏ مصدرها جدة 
فعلى من يجدها يسلمها مرور جدة وله 
الشكر . 
تعلن ملقلة ربيع محمد القحطائي عن 
فقدان وخصة بقالة رقم 217 مصدرها بلدية 
بحرة فعلى من يجدها يسلمها بلدية المنطقة 
6١9‏ ببحرة اق الاتصال ت528١251‏ وله 
الشكر . 
1 تعلن حميدة يبكم غلام محمد عن فقدان 
جواز سقرها الصادر من فيصل اباد وكذلك 
جواز سفر ياسم غلام محمد صوب شاه 
مصدره فيصل اباد فعلي من يجده يسلمه ال 
السفارة الباكستاتية بجدة وله الشكر . 
ا يعان محمد اقبال توار يباكستاني 








الجنسية عن فقدان استمارة سيارة كرونا 
ع4 رقم اللوحة ١7374176‏ مجددة لل 
5ه مصدرها جدة وكذلك 
رخصة قيادة خصوصي رقم ١71١1١44‏ ل 
ورو اكلام مصدرها جدة ومجددة لق 
1 يعلن سالفادور موراليد عن فقدان بطاقة 
تصريح دخول الميتاء رقم ١70190‏ الصادرة 
من جدة فعلى من يجدها يسلمها الى ميناء 
جدة الاسلامى وله الشكر . 

8 تعلن مؤسسة احعد عمر حكمي عن فقد 
استعارة سيارة مرسيدس -45 ملالا رقم 
اللوحة تالاخ السعودية مصدرها 
جدة فعلى من يجدها يسلمها مرور جدة وله 
الشكر . 

ا يعلن عيسى عبدالله حسن عن فقد لوحة 
سيارة دينا م40 رقم اللوحة 511١١517‏ 
مصدرها جدة فعلى من يجدها يسلمها مرور 
جدة وله الشكر . 

ل تعلن شركة المقاولات السريعة عن فقدان 
لوحات واستمارا ات السيارات الاتية : 
+-+ملاات مرسييس و5031494 
مرسييس و50774755 واأييت سكس 
مصدرها جدة فعلى من يجدها يسلمها مرور 
جدة وله الشكر . 

8 يعلن مسنع الجيلاتى ورضوان 
للبلاستيك بالمنطقة الصناعية يجدة عن فقد 
اقامة عكفوله عبدالسلام منصور رقم 
امم 1ه جدة فعلى عن يعثر عليها 
يسلمها لادارة المصنع ت1530535 أى 
لادارة جوازات جدة وله الشكر . 

© تقدع آلى ادارة الاحوال المدنية فى جدة 
المواطن عبده حمد على السميرى مفيدا ان 
دفتر حفيظة نفوسه رقم 1١17151‏ بتاريخ 
عر ااه سجل جدة عن تالف اق 
تتام قد فقد منه يرجى معن 
يعتر عليها ان يسلعها لادارة الاحوال المدئية 
ال جدة او اقرب ادارة احوال مدنية لان 
حيازة هذه الدفيظة او اخفائها او العيث 
بمدوناتها او استعمالها من قبل غير حساحيها 
يعد مخالقة يعاقب عليها النظام . 

ا تقدم الى ادارة الاحوال المدنية فى جدة 
المواطن عبدالرحمن مزيد بن زيد الصبحى 
مفيدا ان دفتر حفيظة نفوسه رقم 145ل 
وتاريخ 1/5/--12ه سجل جدة قد فقد 
هنه يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها لادارة 
الاحوال المدنية فى جدة او اقرب ادارة احوال 
مدنية لان حيازة هذه الحفيظة أو اخفائها او 
العبث بمدوئاتها لي استعمالها من قيل خمير 
صاحبها يعد مخالفة بعاقب عليها النظلم 

15 يعلن محمود سليم حامد أبى هئيدى عن 





فقد استمارة سيارة شفر م47 رقم اللوحة 
7 مخ السعودية مصدرها جدة فعل 
من يجدها يسلمها مرور جدة وله الشكر . 
8 يعلن خالد زائد المطيرى عن فقدان 
رخصة قيادة خصوصى رقم 131914/لا 
بتاريخ 777/ 0/ 0- 14ه مصدرها جدة فعلى 
من يعثر عليها يسلمها مرور جدة وله 
الشكر . 
اا يعلن ايمن عبدالعزيز يسيوتى عن فقد 
استمارة سيارة بى ام دبليو 570 م 41 رقم 
اللوحة ٠٠١7887‏ خ السعودية مصدرها 
جدة فعلى من يجدها يسلمها أدارة مرور جدة 
او الاتصال ت 54874171 وله الشكر . 
تقدم الى ادارة الاحوال المدنية فى جدة 
المواطن جواهر محمد صائح كمرائى مفيدا 
ان دفتر حفيظة تفوسه رقم 1-18" وتاريخ 
6ه سبل جدة قد فقد منه 
يرجى عمن يعثر عليها يسلمها لادارة 
الاحوال المدنية فى جدة او اقرب ادارة احوال 
مدنية لان حيازة هذه الحفيظة او اخفائها او 
العبث بمدوناتها او استعمائها من قبل غير 
صاحبها يعد مخالفة يعاقب عليها النظام . 
8 تقدم الى ادارة الاحوال المدنية فى جدة 
المواطن ناصر يجاد خضع الجعقرى 
المطيرى هفيدا ان بطاقته الشخصية رقم 
لتتمتةك ١‏ ل وار غاما 
سجل جدة قد فقد منه يرجى ممن يعثر عليها 
أن يسلمها لادارة الاحوال المدنية فى جدة او 
اقرب ادارة احوال مدنية لان حيازة هذه 
الحفيظة او اخفانها اى العيث يمدوناتها الى 
استعمالها من قيل غير صاحبها يعد مخالنة 
يعاقب عليها النظام . 
أعلان مكرر 

8 تعلن ادارة الاحوال المدنية بجدة بان 
المدعى محمد عطية سليم الهرق تقدم اليها 
طالبا اغضافة قبيلته اليلري بحفيظة تقوسه 
رقم 4176 وتاريخ 7/8/ لام سجل العلا 
ليكون أسمه كاملا يعد ذلك محمد عطية 
سليم الهرق البلوى فعلى من له معارضة ان 
يتقدم الى هذه الادارة خلال شهرين من 
تاريخ نشره والله اللوفق - 

اعلانات الدمام 
8 يعلن ايو بكر محمد البركاتى عن فقدان 
اسثمارة سيارة رقم اللسوحة ١4555‏ 
خصوصى السعودية كرسيد! ام والصلدرة 
من مرور اجدة فعلى من يجدها يسلمها 
مصدرها او مروو الليث وله الشكر . 
8 يعلن ابو بكر محمد البركاتى عن فقدان 
رخصة ثيادة خصوصيى رقم 51744 يتاريخ 
05/16 12آهه والصادرة من مرور مكة 
المكرمة فعلى من يجدها يسلمها مصدرها او 














مرور الليث وله الشكر . 
تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في الدمام 
المواطن ناصر دوخى عاضه المرزوقى البقعى 
مفيدا أن بطاقته الشخصية رقم 
٠0115‏ وتاريخ ١035/4/4‏ 1١ها‏ 
سيل الدمام قد فقد منه يرجى ممن يعثر 
عليه أن يسلمه لادارة الاحوال المدنية ىق 
الدمام أو اقرب ادارة احوال مسدنية لان 
حيازة هذه البطاقة او الخفائها او العبث 
بمدوناتها اي استعمالها من قبل غير صاحبها 
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام . 
تعلن مؤسسة عبد الغتي الشمساسي 
للتجارة والمقاولات بالقطيف عن فقدان 
استمارة سيارة تويوتا كرونا موديل 1545م 
رقم اللوحة 5١517717‏ فعلى من يجدهما 
يسلمها ادارة المرور او تليفسون رفم 
54هده وله الشكر . 
ا تعلن مؤسسة عبد الفغنى الشمام, 
للتجارة والمقاولات بالقطيف عن فقدان اقامة 
مكقولها ممدوح عبدالمتعر محمد مصرى 
الجنسية رقم 54874" صادرة من جوازات 
الدمام فعلى من يجدها يسلمها الى تليفون 
86561 أو جوازات الدمام وله الشكر . 
تعلن مؤسسة عبد الغنى الشماني 
للتجارة والمقاولات بالقطيف عن فقدان 
رخصة تيادة رقم 5748 514 صارة من مرور 
الجبيل فعلى من يجدها يسلعها لادارة المرور 
او تليفون 4557477 وله الشكر . 
المدينة المنورة 

8 يعلن عبدالكريم محمد حسن الاتبعاوى 
عن فقد استمارة سيارة مازد! رقم 
نقل السعودية فعلى من يجدها 
يسلمها مرور المدينة المنورة وله الشكر . 
تعلن يشيره دلمراد عن فقد جواز سعرها 

قم ١44لا؟51‏ : كك 
رقم صادر من كراتشى قعل 
يجده يسلمه السفارة الباكستانية بجدة وله 
الشكر . 0 
تعلن دادكى خا عن غفقد حوار سفرها 
قعلى هن يجده يسلمه السهارة الباكستانية 
بجدة وله الشكر ١‏ 


9 تعلن حليمة خاتون حاجى عملا محمد عن 


فقد جواز سفرها فعلى من يجده يسلمه 
السفارة الباكستانية بجدة وله الشكر .. 
ا تعلن ستباى بدل خان عن ففد حجوار 
سفرها فعر من يجده يسلمه السفارة 
الباكستانية بجدة وله الشكر . 

ا يعان لاجابيتي ييهاكى جهرى عن فقد 
الاقلاملة رقم 46؟١/ش1ال‏ 
رةه - 14ه صادرة من المدينة قعلى 
من يجدها يسلمها مؤسسة نوركووات 
نا المدينة الثورة وله الشكر 5 






8 يعلن محمد سسليمان غائم العلوي الحربى 
عن فقد لوحة سيارة داتسوى م١4‏ رقم 
4--2 نقل السعودية فعلى من يجدها 
يسلمها مرور المدينة المنورة وله الشكر . 
يعلن جنت مانى زوجة ملك متن عن فقد 
جواز سعرها الصادر من كراتشى فعلي من 
يجده يسلمه السعارة الباكستانية بحدة وله 
الشكر . 

8 يعلن حسمن على بن موسى ال موبى الوكيل 
غارَى حسمن مسلم الرير عن فقد صك رقم 
0 7/528 1745ه صادر من كاب 
عدل المدينة فهلى من يجده يسلمه كاتب عدل 
المدينة المنورة وله الشكر . 

ن قل بيبى عبدالفتاح عن ففد جولز 
سفرها رقم 7051951١‏ ال ماع تكلم 
صادر من ملتان ومضاف عدد 7 أطفال معني 
من يجده يسلمه المعارة الباكتائية بجدة 
وله الشكر ١‏ 
يعلن احمد محمد مالم عن فقد حنك رقم 
كارن اداه رمك رقم 
41 ى 08/75/7877 4اه صادرين من 
كاتب عدل المديئة فعلى من يجدهما يسلعهعا 
كاتب عدل المدينة المنورة وله الشكر 
# تعلن المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة انه 
انهي اليها محمد سالم جنيب الرحيلي بانهاء 
ذكر فيه ان من الحارى فى ملكه ولحث 
تصرفه كامل الدار ارضا ويئاء الواقعة ال 
محلة العناين الحستود بالحسود الاتية 
جنوبا شارع عرض ١‏ متر يعمل ثم داد 
دخيل الله صويلح وشمالا شلرع عرض 1 
متر يفحمل دار حامد عالى الرحيلى وشرثا 
شارع عرض * ارلا مثر لم دار رشيد واشد 
الرحيل وغربا ملك ناصر مئور الوسيسري 
وطلب اعطانه حجة تملك له ععلى. كل من له 
معارصة فل ذلك تقديم اعتراصه الى المدكعة 
خلال شهر من اعلانه والله الموق 
* تقدم الى اداوةٌ الاحوال المدتية فى الدينة 
التورة المواطلن هشام حسن 
مفيدا ان دفتر حفيظلة نفوسه رقم 
وتاريغ سكل المدينة 
المنورة قد فقد مله يرجي ممن يعثر عليه أن 
يسلمه لادارة الاحوال ا مددية فى الدينة 
المنورة اى اقرب ادارة احوال مدبية لأت 
حيازة هذه الحعيظة أو اخمائيا أو العبث 
بمدوتاتها او استعمائها من قبل غير صاصيا 
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام . 












عن فقدان دفر اقامة ارقم 241917 بتارية 
203/95 12ه محدرقا الطائف عقي 
من يعثر عليه يسلمه الى حوازات الطائف وله 
الشكر , 1 
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وو الااتزلا/ا ااا لاااااالاااللاللاالااللالاااالاا اللا مالالا اطاط مالالا 





الاصرة والطفل 


7 الاحد ٠‏ مكيرم 11471ثهت 


- المديثة الحنورة العدد 0:44 الأنااا 
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الزوجة .. ودورها فى السعادة الزوجية 


© للزوجة دور كبير في تحقيق 
السعادة الزوجية فعن ا 
يتكون الاستقرار لهذه الحياة . 
قهى بمعا اودعها الله جل وعلا من 
عاطفة سامية وقلب رحيم اقدر على 
تريية الاجيال وتلقينهم مبادىء 
الوطنية الحقة ومبادىء الدين 
الاسلامى الحنيف .. واته لمن 
العلوم هقدار ما وصى يه دينتا 
الحنيف المرأة بحق زوجها وما توفره 
له من هدوء وطمائيتة . 

كما أنه من المعروف ما توعدها 
به حين تخل بالتزاماتها تجاه زوجها 
ومتزلها واطفالها ولقد ورد فى ذلك 
العديد من الاحاديث فواحب المراة 
أن تعى هذا الامر وان تكون عونا 
لزوجها لا عونا عليه فاذا ما وفرت له 


الهدوء والاستقرار اتفكس ذلك على 
نجاح زوجها ف عمله وتفوقه وهو 
نجاح لها ولاطفالها وفوق ذلك هو 
مكسب لها من ناحية ارضائها ربها 
عز وجل حيث جاء فق يعض 
الاحاديث . 

ان المرأة اذا حفظت فرجها 
واطاعت زوجها وادت فرضها دخلت 
هن أى ابواب الجنة شامت .. فأكرم 
به من ثواب واكرم به من عطاء من 
رب كريم غفور رحيم . 

فهيا دااختى المسلمة سارعى الى 
مرضاة ربك من خلال مرضاة زوجك 
وليس ذلك عليك باذن الله عسيرا ٠‏ 


عنال سعحى سكيكت 


الحوافة 


فاكهة لها رائحة زكية ونافذة 
تحتوى على العديد من الفيتنامينات 
والاملاح المعدئية كذلك السكريات 
المفيدة ى هذا الفصل من السنة 
فهى تمنع الاسهال وتطهر الامعاء 
ولاينصح الذين يعاتون من امساك 
مزمن من اكلها وقديما كان ودق 
الجواقة يستعمل لعلاج السعال 
والتزلات الصدرية كما انها تخلط 
مع بعض التوابل . والنباتات لتقدم 
كمشروب مغذى فق مرحلة النفاس 
ومايسمى « بالموغات ٠‏ الشائع 


الاستعمال فى مصر والمفيد لتقوية 
العظام والمساعد فل عدم النزف 
وتطهج الرحم ٠‏ تحرص الامهات 
بنصح الحوامل من تعاطى مغلى 
وبق الجوافة لانه لايسيب اى خلل 
فى تكوين الجنين ٠‏ البذرة » فى رحم 
الام فاحرصي سيدتى على تقديم 
الجوافة للاسرة مع عدم وضعها 
بداخل الثلاجة لان رائحتها تعلق 
بالاطعمة والمشروبات اتما ضعيها 
داخل كيس نايلون مغلق باحكام . 
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التمسسك بتعاليم ديتن] اجيف خبسر لان لكسل مشاكل العصر 





اعزائى القراء ... ان 
حديث الانسان عن ذاته 


وميوله ورغباته.هو . 


حديث ذو اشجون لاننله 


عصزيزى القارىء الى 
حديث مباشى فائنا تقدم 
هذا اللقاء مع انساتة 
صريحة ق قولها خفيفة 


ق البداية نود متك 
تقديم البطاقة ١‏ الشخصية 
للاخوة القراء .. 

الاسم نورة محمد الفقيه الجهني 
مكان الميلاد : جدة 

المؤهل العلمى : ثانوية معهد 
المعلمات وديلوم الكلية المتوسطة 
1 

الحالة الاجتماعية : متزوجة 
عدد الاطفال : ثلاثة « خلود - 
هالة ‏ محمد ٠.‏ 

اسم الزوج : عيد محمصد 
الحبيشى الجهنى 

عمله : ف الآمن الجمركى بمطار 
الملك عبد العزيز 

العمل : معلمة رياضيات فى 
المدرسة التاسعة والثلاثين 
الابتدائية بجدة 

لماذا اخترت دراسة مادة 
الرياضيات ؟ 

اختيارى لدراسة مادة 
الرياضيات نايع من حبى لها 
وميلى الشديد لمواد القهم اكثر 
من الحفظ . 

هل من الممكن اغطاء القراء 
قكرة عن مسيرة جياتدك 
الحلمية منذ الطفولة وحتى 
الآن 

مسيرة الحياة غعادية .. طيعا 
طفولة عادية .. ثم دراسة 
ابتدائية فى المدرسة الثانية 
الايتدائية ثم معهد المعلمات ثم 
ثانوية المعهد ثم القيام بعملية 
التدريس ويعد ثمان سنوات من 
العمل رشحت للكلية المتوسطة 
وكنت من طاليات الدقعة الاوىن 
وها أناذ! اعود للعمل مرة 
اخرى . 

مشكلات العصي فى رآيك 
اخلاقية .. روحية .. ام 
ادراكية ؟ وما هو العلاج 
التنلجح لها ؟ ‏ . 

مشكلات. العصر اخلاقية وهذ! 
ناتج لعدم تنمية الادراك وتغذية 
الروح .. والعلاج فق تظرى هو 


حوار : 


إقورة بكم اتفماع” 





اتباع التعاليم الاسلامية 
بالرجوع للقرآن والسنة وشغل 
الفراغ يما يفيد . 

لحظة سعادة شعرت يها 
تصل اعماقك .. ما هى ؟ 
لحظة السعادة التى شعرت بها 
كانت عند ترشيحى للدراسة ق 
الكلية المتوسطة وذلك لرغبتى 
الشديدة فق تكملة الدراسة 
وحيذ!ا لى كان هتاك مجال لتكملة 
الدراسة اضاقة لذلك - 

رتيى ثلاث صفات تشترطيتها 
فى اختيار صديقاتك ؟ 

يصفة عامة ان تكون الاخلاق 


حسنة .. احترام آرأه ورقيات 
الآخرين .. الصدق 
والاخلاص .. 


امامك رسالتان مفتوحتان .. 
لمن توجهينها ؟ وماذا تقولين 
فيها ؟ 

الرسالة الاولى لست 
الحباييب الوالدة جِراها الله الف 
خير عنى وعن اخوتى واقول فيها 
«امى الحببية مهما شكرت ومهما 
الكلمات عن ذلك وانت « يقضل 
ألله » ثم رعاية الوالد اوصلتنى 
لهذه المرحلة من العلم 
والاخلاق ٠‏ 

الرسالة الثانية لايو محمد 
واقول له ٠‏ كزوجة وام عاجزة عن 
شكر اخلاصك معى ف المتزل 
وتربية الابتاء قانت نعم الزوج 
والاب ووقوقك معى فى الدراسة 
وتوقير الامكانيات وتسهيل 
الامور لى ف سبيل مواصلة العلم 
والعفل ٠»‏ فان كان هناك تفوق 
يذكر ف علمى وعملى فيرجع هذا 
التفوق بعد الله لهذين الغاليين . 

من هم اقرب الصديقات الى 
قنبك وعقلك ؟ وماذا تقولين لها 
عير هذا اللقاء > 

اقرب صديقة لى هى الوالدة وقد 
تحدثت عنها قى السؤال السايق 
وان كان الحديث لا يفيها حقها 
فى البيت ما الذى بريحك اكثر 
ان تعمل ام تقرئى ام تجلسى 
مع الاولاد؟ ولماذا ؟ 

العمل راحة لى لأنى ارفض 
واكره القراغ اضاقة لذلك 
حلوسى مع الاولاد اغلى واجمل 
متعة وراحة نقسية حيث 
تشعرنى بانتمائى للجماعة 
اضافة لذلك ايضما القراءة 
ملجىء الوحيد للبحث عن 
الجديد والتعلم المستمر. اذن 
فكل من هذه تريحنى للاسياب 
المذكورة - 


من هم اهم الاشخاص الذين 
اثروا في حياتك ؟ وما هى ابرز 


:... الاثار التى تركوها فى 


| شخصيتك ؟ 

الوالدة .. ومن الآثار التى 
وضعتها ق شخصيتى الصبر 
على الحياة يما فيها من حلو ومر 
والوالد علمنى حسن التعامل مع 
الآخرين ٠‏ المديرة الاخت زككية 
ساب والاثر الذى تركته فى نقسى 
حسن التصرق والتعامل مع 
هيئة التدريس 

ما هو رأيك فى الصحاضة 
السعودية ؟ 

الصخافة السعودية اصيحت 
بعون الله ثم بفضل العاملين يها 
من الوسائل الاعلامية الهامة 
التى لا غنى لاحد عنها , واتمنى 
الاهتمام اكثر بما يخص المراة 
من حيث أيجاد متاقشة دائمة 
لمشكلات التعليم والطاليات 
والمدارس بايجاد الحوار المفتوج 
للتقليل م المساوىء والصعويات 
التى تواجه العاملين قيه . 
كامراة عاملة وام وزوجة .. 
كيف توفقين بين كل هذم 
المسؤوليات ؟ وفى رايك هل 
هناك صعوبات تواجه الام 
العاملة ؟ 

كامرأة عاملة وام وزوجة اهم 
شىء للتوفيق بين هذه المسؤوليات 
هو تنظيم الوقت بين المنزل 
والمدرسة وذّلك يالعمل اول بأول 
اضاقة الى تعاون الاهل والزوج 
وق رأييى اهم صعوية تواجه 
الأم العاملة هى عدم التعاون 

. سواء كان ف المنزل او فى مجال 


العملم . 
ما شى اهم العقبات التى فى 
العمل ؟ 


اهم العقيات هى عدم تعاون 
المدرسة في توفي الاجهزة 
والادوات اللازمة للعمل اضافة 
الى ذلك فقد الوعى عند الاهل 
حيث تحضر الطالبة للمدرسة 
منذ السنة الاولىي وف مخيلتها ان 
مادة الرياضيات صعبة ولا يمكن 
ماهو الاسلوب الذى تتيعيته 
فى دربية انجالك ؟ 

الاسلوب هو تعويد النظام 
والتعاون منذ الصغر اضافة الى 
تعويدهم على احترام الجمييع 
وتعويدهم على التلفظ والذكر 
يالآيات القراتية والدعوات 
المباركة منذ الصغر ومحاولة 
اقتاعهم يسبب الرقفض وسيب 
القيول بما يناسب سنهم . 

ما هى هوايتك ؟ 

القراءة الحرة والاطلاع 
الدائم . 

امنية غالية كانت تراودك 
وتحققت .. ماهى ؟ 


هى اكمال الدراسة وتحققت 
بحمد الله وحبذا لى كان هناك 
مسيرة اخرى . 

هل انت انسانة متفائلة ام 
واقعية ام متشائمة ؟ 

انا انسانة واقعية ولله الحمد ,. 
احيط المشاكل التى تواجهنى 
بالتفاؤل حتى اجد الحل المناسب 
اى احصرها حتى لا تأخذ حجما 
اكبر . 

لو لم تدرسى الرياضيات ماذا 
كنت ستدرسين ؟ 

كنت درست القرآن الكريم 
وتجويده ٠‏ 

ما هى اعز هدية اهديت 
اليك ؟ وممن كانت ؟ وما هى 
المناسية ؟ 

الهدايا الروحية عتدى اعز 
واقوم ٠‏ فالوالدة اهدتتى التجاح 
فق العمل والعلم واهدائى الوالد 
حسن التصرف مع الناس ل 
العمل والزوج اهدائى التعاون 
والايتاء الصالحين يحول الله ل 
المنزل . 

ما هو برنامجك التليفزيوتى 
المفضل؟ 

البرامج التعليمية والثقافية يما 
فيها المسايقات . 

طبقك المفضل ؟ 

الطيق المقضل الرضى والقناعة 
كاتبك المفضل 

ليس هناك كاتب محدد فأنا اقرأ 
كل حديث واقعى تاقد هادف 


















































داخل الجناح السعودى في معرض 
اكسيو 85 المقام حاليا فى فانكوفر بكندا 
استرعى انتباه. الزائرين رغبة الطفلة 
البرازيئية جاكى فى تعاطى القهوة العربية 
المعدة ف الخيمة التى يجلس بداخلها عازف 
الربابة قما كان من والدتها إلا ان تحمست 
للرغية وقضلت ان تقدم لها القهوة بنقسها 
الآم ٠‏ سئاف ء وجدت الفرق 
البرازيلى والبن العربى كانت من 


يمس الحياة الواقعية بتفهم دون 


تحيز 
اجمل مدينة قمت يزيارتها 
خارج الحدود .. ما هى ؟ وما 


الذى اعجيك فيها ؟ 
لم اقم بزيارة خارج الحدود 


سوى القاهرة .. اعجبتى بها 
منظر الماء والتنرّه على المراكب لق 


التيل .. يدعو للتفكر والامعان ل 
خلق وايداع الخالق العظيم . 
انسان حكيم وانسان صاحب 
برأيه ؟ ولاذا ؟ 

أخذ يرأى صاحب التجربة لأآن 
التجرية اكبر برهان . 

ماهى نقاط القوة ونقاط 
الضعف ف داخل نفسك 

نقاط القوة كما يقال واشعر بها 
وللسه الحصد اتى اجتماعية 
ومتعاونة وصريحة اما نقاط 
الضعف عدم السكوت على 
الاخطاء يمعنى لا اجامل ولا 
أنافق مهما كان الشخص طبعا 
فى حدود الادب دون الخروج عن 


حدود الادب والاحترام .. 
للشخص الذى امامى 

ماذا تعن لك الكلمات 
التالية : 

المرأة : المرأة اذا احستت 


تفسها واخلاقها فهى واحة 


وراحة تفسية لمن حولها ٠‏ 


بين البن 


الوردة : اغلى وافضل من الف 
هدية مالية لمريض 
المدرسة التاسعة والثلاثون : 


' مثل اى مدرسة بها محاسن 


ومساوىء 
ابنك محمد : ادعو له بالهداية 


والصلاح وان يكون رجلا مثل 
ابيه وجده بخلقه اولا ثم علمه 
وعمله . 

الحق : لى حافظنا عليه لما كانت 
حقوق ضائعة بين الآهل والابناء 
والمجتمع فى العمل والعلم 


والمنزل . 
الشباب : امل المستقبل فى 


التقدم العلمى اذا توخى فى عمله 
وعلمه رضاء الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم 

الرياضيات : اقول فيها ٠‏ ومن 
الحب ما قتل » وافقد الاعصاب 
لان حبى لهذه المادة يقابله 
العكس من قيل التلميذات نتبجة 
لتسرب الخوف منذ الصغر 
لحديث الافل عن صعوية فهم 
المادة . 

مطلوب منك حل المعادلة 
التالية : 

موهبة - توجيه لتنميتها : 
ضياع هذه الموهية 

شاب حديث السن + سيارة - 
تهور يؤدى للهلاك 

مدينة جميلة + شعب غير 
مراع للنظافة - سحب صقة 
الجمال منها . 











أشرنا فى حديثتا السابق الى 
اهمية التوازن الغذائى المتكامل 


العناصر والكمية بالنسبة للمراة 













أفراجح الاسرة 


بد د بد بد د بد يد يد عبد بد هد بد ديد 











© الشاب عبدائله رفاع 
المطيرى بالقاعدة الجوية 
بجدة رزق بمولود اختارت 
له الاسرة اسم . ايمان ٠‏ 
جعله الله من مواليد 
السعادة واقر به اعين 
والديه 











لا 


© احتفل الزميل ميارك 
الخصبى بحقل زفافه يوم 
الخميس الماضى .. وقد 
دعى مبارك عدد كيير من 
الاصدقاء يحفلة خاصة 
سيقيمها يو الاثتين القادم 
مهذه المناسية تشمل جميع 

من لم يستطييع الع 
حفل زفافة . 

ل 


© يعيش الاستاذ حسن 
زقزوق هذه الايام فرحة 
كبرة بمناسية التحاق ابثه 
علاء حسن زقزوق بالمدرسة 
هذا العام بالصف 
التمهيدى يمدرسة جيل 
الفيصصل بجدة .. الف 
مبروك للبطل علاء وعقبال 
التخرج من الجامعة . 
0 

© رزق الاستاذ محمود 
هاشم حيشى امين عام 
الغرفة التجرية الصناعية 
بالمدينة المنورة بمولود 
اسمات . على ٠‏ جعله الله 
من مواليد السعادة واقر به 
اعين والدته وقد اقام 
الحبشى يهذه المناسية حفل 
عشاةء دعى اليه الاهل 
والاصدقاء .. ميروك .. 


لآ 
© سيعقد ان شاء الله ليلة 
7ه عقد قران 
الشاب" فيصل زين الراجحى 
الموظف بالخطوط السعودية 
على كريمة الشيخ عبدالله 
محمد الوزير الف ميروك 
وبالرقاء واليتين . 
























































الحامل .. ومدى ارتياط ذلك 
واهميته فى نمو الجئين د 
الرحم . 

وبطبيعة الحال فان الغذاء 
الجيد له تاثيره الهام على صحة 
الانسان .. فى سئوات حياته 
الاولى من التمو .. ولتمو الطقل 
سريعا فهو محتاج الى الغذاء 
المتكامل الذى يساعده على 
تكوين الاتسجة والخلايا حتى 
يتم نموها نموا صحيحا لذا فان 
حاجته الى العناصر الغذائية فى 
بناء جسمه .. من المواد 
البروتينية .. والملعادن 
والفيتامينات اكير من حاجة 
الانسان البالغ اليها فالطفل هو 
الهيكل الاساسى ف التكوين 
الانسانئي المتكامل صحيح 
الاعضاء والبنية . والعديد من 
الابحاث والتجارب التى اجريت 
مؤّخرا قد اشارت الى مدي توائق 
الارتياط بين الغذاء والنمو العقلى 
ولاسيما فى مرحلته التكويتية . 

ثم ينمي بعد ذلك ف السنوات 
الاربع الاولى ما بعد الولادة 
بأقصى سرعة .. واى نقص 
غذائى يعتريه خلال هذه 
السنوات يؤثر تأثيرا بالغا على 
نموه العقلى .. حيث ان هذا 
التآخر فى النمو العقلى قد يعيق 
الطفل عن اكتساب القندرات 
الفكرية والعلمية .. وايضا قد 
يؤثر على سائر قدراته فى 
المستقبل .. وحتى نتحقق من ان 
الطفل يتمو نموا سليما .. فما 
عليئا الا مراقبة وزنه وطوله 
وحركته الفكرية .. مراقبة دورية 
متتالية .. فاذا تناسبت تلك 
الزيادة فى الوزن والطول مع 
مراحل عمره المختلفة يشكل 
تصاعدى .. حينئذ علمنا بأن 
نموه يسير على خطى ثايتة . 

والطفل الصحيح البنية عادة 
ما يقدم له الطعام الجيد . فمن 
واجب كل ام اذن ان تعطيه 
وجبات متكاملة العناصر .. 
باحتوائها على العناصر 
الاساسية فى الغذاء والتى 
يحتاجها جسمه في مرحلة 
النمو .. مساعدة اياه بغرسها 
العادات الحسنة التى تساعده 
على استهلاك تلك الانواع 
المختلفة من الاطعمة المتكاملة 
العناصر الضرورية ف بناء جسم 
كوى وسبليم . 


مريم شرف الدين 


هل تعلم 


- العرب هم اول من عرفوا 
علامة الصفر . 

- سكان العالم يزيدون 
بمقدار -8 مليون نسمة كل عام 
تقريبا حسب تقدير علمضاه 
الاجتماع 








اضف الى معلوماتك 


صور الكرة الارضية التى 
ديثها الينا رواد الفضاء او التى 
تصور بواسطة الاقمار الصناعية 
تميل دائما الى اللون الازديق 
أما السبب ف ذلك فهو أن الجزْء 
الاكير من سطح الارض مغطى 
بالبحار وليس باليايسة ذات 
اللون البنى ٠‏ لون التربةء 
فاليحار تشفل سبعة اعشار 
مساحة الارض وعليه يطغى لون 
مائها الازرق على لون اليابسة 
مما يضفى ذلك اللون الازرق على 
صورها بشكل عام . 













ااانا اللهية 


الأحد ٠١‏ محرم 1010 









العسر بى يضطف نقطة مسن الرياض 


القصيم - سليمان التصار : 

اقيمت عضر امس الأول 
على ملعب النجمة بعنيزة 
مباراة بين فريقى العريى 
والرياض وذلك ضمن مباريات 
دورى الدرجة الاولى وقد 
اسفرت المباراة عن تعادل 
الفريقين بهدف لكل مئهما وقد 
جاءت المباراة قوية من 
الفريقين قفى الدقيقة الثائية 
عشرة يتسلم سدوس كرة من 
وسط الملعب يتلاعب باكثر من 
مدافع عرباوى ويتوغل 
بالمنطقة ويسددهما قوية 
يتصسدى لها حارس العربى 
السماعيل وينقذ فريقه من 
هدف محقق بعدها بدقيقتين 
الفرج من العربى ينفذ ضربة 
ركنية تصل لعادل المنصور 
الذى لعيها يدوره فى مرمى 
الرياض ليخرجها دقاع 
الرياض من حلق المرمى . 

وفى الدقيقة ١8‏ يستلم 
المائغ كرة من المنصور 
وينفرد تارتن الرياض 
ويسدد الكرة قوية بجهة 
اليمنى يطير لها حارس 
الرياض يخرجها ضربة ركنية 
ثم سدوس يهدر اثمن فرصه 
لفريقه فى هذا الشوط وذلك فى 
الدقيقة اربعيئ بعد هذا 
الشوط وذلك فى الدقيقة 
اربعين بعد ان تلاعب يدفاع 
العربى يسدد الكرة عشوائية 
انكشف له المسرمى 
وتمر بجائي القائم . 

قيل نهاية الشوط الاول 
بثلاث دقائق طارق الصائغ 
يسجل الهدف العرياوى 
براسه بعد ان وصلته الكرة 
من خلف المدافعين . 


بعد ان 





الرياض ( واس ) قرر 
الاتحاد السعودى لكرة القدم 
السماح لجميع اللاعبين الذين 
عادوا من معسكر متتخب 
المملكة الاول بعشاركة 
انديتهم فى جميع المباريات ٠‏ 

واوضصح بيان صسدر عن 


الاتحاد ان القرار يأتى نظرا 
لعودة بعض اللاعبين من 
معسكر منتخب المملكة الاول 
الذين لم يتم تسجيلهم فى 
كشوفات اليطولة الآسيوية 
العاشرة بسيئول حيث ان 
العدد المطلوب قد تم تسجيله 
حسب ما نصت عليه اللائحة 
الخاصة بالبطولة . 

وذكر البيان ان القرار جاه 
بناء على قرار مجلس ادارة 
الاتحاد رقم لالا١1‏ فل 
1ه وبناء على 
الفقرة رقم " من شروط دورى 
كاس الاتحاد السعودى لكرة 
القدم الخاصة ياقامة البطولة 
دون مشاركة اللاعبين الذين 
تم اختيارهم للاشتراك فى 
المعسكرات والمتاسبات .. 


زوبلتم 9 














القوط الثاتى يداه 
الرياض بداية قوية ففى 
الدقيقة الاول يتسلم الح 
اليحرانى كرة من سدوس 
داخل الماطقة يصويها فى 
مرمى السماعيل معلنة هدف 
التعادل ٠.‏ 

خالد المنصور يمر من اكثر 

من مدافع قل الدقيقة السابحة 
والعشرين وينفرد بحارس 
الرياض ولكن يتباطاً فى 
تسديد الكرة فينقض عليها 
الحمارس وينقذ فريقه من 
هدف أكيد . 

قبل تهاية المياراة بخمس 
دقائق العضيبى يتلقى تمريرة 
ذكية من الفلاج وينفرد الاول 
بحارس المرمى ويصويبها لكن 
حارس الرياض كان لها 
بالمرصاد . 





© الدمام ‏ رضوان غضنقر 
المشهد الذى عشناه قل 
مباراة النهضة والاتفاق تكرر 
مرة اخرى ف مباراة القادسية 
والاتفاق وبتفس النتيجة .. 
فبعد ان ظل فريق الاتفاق 
متقدما الى ما قبل النهاية 
بثلاث دقائق بهدفين مقابل 
هدف واحد .. اظهر لاعبق 
الاتفاق عجزا واضحا في 
المحافظة على النتيجة فى 
المراحل الاخيرة مما مكن 
فريد المعيدى من احرار هدف 
التعادل ليخرج الفريقان 
متعادلين بهدقين لهدقين يعد 
مباراة طيبة عامرة بالجهد 
السخى والمستوى الفتى 
الطيب من الفريقين ونظيفة ق 
الاداء وعادلة ق النتيجة . 


المباراة : 


قاد الفريق القدساوى منذ 
بداية المباراة هجوما مركزرا 
كاد يسفر عن تسجيل هدقف 
ميكر عندما تلقى خالد 
الدوسرى كرة ساقطة خلف 
دفاع الاتفاق انطلق نحوهقا 
ولعبها لوبي من قوق حارس 
الاتفاق المتقدم لكنها خرجت 
بجانب القائم وقذيفة ارضية 
قوية اطلقها خالد الدوسرى 
وارتمى عليها مبارك الدوسرى 
حارس الاتفاق لتمر من بين 
قدميه ويتقذ زكى الصائح 
الموقف ويشتتها الى (الآوت ) 
بعد ذلك تحرك الفريق 
الاتفاقى بعد ان تحرر لاعبوه 
من الرهية واتسمت هجماته 
بالتركيز والفعالية وسدد عمر 
باخشوين قذيفة من أقصى 
اليمين ابعدها جارس 
القادسية وليد الباز الى 
( الكورنر ) وق الدقيقة ؟5 
وعلى اثر ( معمعة) امام 


الاتفسساق 


نا و ا تن 








عدو لي 


يغادرنا اليوم الى سيئول الدكتور صالح احمد بن 
ناص وكيل الرئيس العام لرعلية الشباب ونائب رئيس 
بعتة المملكة الى دورة الالعاب الآسيوية على راس الجرء 
الثانى من اقراد البعثة .. والذى يبل عدد افراده 1" 
شخصا يمثلون الجهاز الادارى العام .. 


الاستاذ سليمان الجبهان 
لحضور اجتماعات المجلس 
الاولبى الآسيوى وعيد الرحمن 
الحبيائى علاقات عامة رئاسة 
الوفد ورزقان اوبرى قنى تقييم 
الدورة وعيدالله الدئى رئيس 
سكرتارية الوفد وناصر المطيي 


المرمى القدساوى حول جمال 
محمد كرة ذكية ارتدت من 
قدم احد مدافعى القادسية 
واخذت طريقها داخل شباك 
المرمى معلتة هدف الاتفاق 
الاول وبعد هذا الهدف نشط 
الاتفاق ولعب بارتياح وشن 
عدة غارات فى عمق القادسية 
ولكن ف. الدقيقة 554 وقع. 
انقلاب فى مجريات اللعب 
عندما رفع طارق العمودى كرة 
ساقطة فى عمق الاتفاق ابعدها 
زكى الصالح بيده ليعلن 
الحكم عن ضرية جزاء 
أودعها محمد الفرحان المرمى 
واعادها الحكم بسيب دخول 
احد لاعبى القادسية المنطقة 
المحرمة قبل تنفيذ الركلة 
ليسددها الفرحان مرة اخرى 
بينقس الزاوية محرزا هدف 
التعادل لفريقه ومرت المراحل 
الاخيرة من هذا الشوط 
متكافئة دليل قناعة القريقين 
بالنتيجة وفى بدل الوقت 
الضائع من هذا الشوط كانت 
الكرة بحوزة حارس القادسية 
وليد الباز الذى كان يهم ى 
دحرجة الكرة عندما انسل 
مروان الشيحة وخطف الكرة 
وانطلق بها واودعها المرمى 
معلنا عن تسجيل الهدف 


مساعد . 

والاعضاء هم شوقى الحشى 
وحنو الخرنيق وفهد الطرياق 
ومطر الاحمدى وابراهيم عوك 
وعييد سيد وعبد الله الشايع 
ومساعد العتييى وابراهيم 
النعيمة وقتحى زغلول ٠‏ 


الثانى للاتفاق ويتوقف اللعب 
لحظات ويعترض لاعبو 
القادسية على صحة الهدف 
ويرقع الحكم البطاقة 
الصفراء لوجدى مبارك ثم 
يستانف اللعب للحظات ويعلن 
الحكم نهاية الشوط الاول ٠‏ 
وف بداية .الشوط. الثانى 
نشط الاتفاق واتسمت هجماته 
بالخطورة والفعالية وكاد جمال 
محمد ان يقرز فور فريقه 
عندما استقاد من خطاً 
القرحان فى اعادة الكرة 
ليستغلها جمال ويسددها 
( لوب ) من فوق الحارس 
وتخرج عالية ثم يرتكب ظهير 
القادسية خالد جاسم خطأ 
آخر لكن فيصل البدين لم 
يستغل الفرصة حيث تباط فى 
التسديد ليقطعها دقاع 
القادسية ويلجآ الفريقان الى 
تغيير تكتيك اللعب فيخرج 
الشيحة وينزل ابوحيدر 
بالمقابل ينزل فريد المعيدى 
بدلا من خالد الدوسرى حتى 
الدقيقة /الا حول حمد 
الدوسرى كرة راسية رائعة 
انقذها صلاح ياخشوين 
يراأسه من على خط المرمى 
وبسارع القادسية الى 
استبدال حمد الدوسرى 


أحدث مَاتوصلت إليّه .. 
تكنولوجا السارات الألمانيّة 


ءت قي الد 
٠‏ سياد وك القع 









كرة القدم : 

الاداريون : على داود 
وابراهيم الشويعر وعبدالله 
غليميش وربيع زين وعبدالله 
الناصر وكارلوس كاستيللو ووليم 


بوتا وغئيمة الحربى . 


اللاعيون : محمد سويد 
وشايع التقيسة وعيادى الهذلول 
وعصام سقيان وياسم آيو داود 
واسماعيل حكمى وماجد عبد الله 
وبوسف الثثيان وصالح خليقة 


وعبدالرحمن الرومى وقهد 


بعبدالله القروان كما يدفع 
الاتقاق باللاعب الصاعد 
سمير جلال بدلا من فيصل 
البدين لاتعاش خط الوسط 
الذى قل عطاءه وظهر واضحا 
غياب عيسى ‏ اخليقة 
( الموقوف ) وينشط القريق 
القدساوى:-قى مراحل المياراة 
الاخيرة ويكثف هجمأته 
ويتحمل دقفاع الاتفاق عبء 
هذا الضغط وقبل نهاية 
المياراة يثلاث دقائق اخترق 
عبد الله القروان اقصى اليسار 
وعكس كرة ارضية سريعة 
عالجها فريد المعبدى قوية 
وأسكنها فى الزاوية الارضية 
محرزًا هدف التعادل الثانى 
لفريقه وف الدقيقة الاخيرة 
اطلق يورشيد قذيفة من 
مساقة ٠٠١:‏ مترا فى زاوية قاتلة 
طار عليها الحارس الاتفاقى 
ميارك الدوسرى وشنتها الى 
الكورنر . ليعلن بعد ذلك حكم 
المباراة التهاية بالتعادل 5/5 
وهذا يعنى ان فرق القادسية 
والاتفاق والنهضة بقيت 
متعادلة فى النقاط بانتهاء 
مرحلة الذهاب من هذه 
المسابقة ولكل منهم نقطتان 
وييقى الاتقاق متصدرا يقارق 
تسبة الاهداف . 


لوكلاء للعققدوة كُ االنطمة الغرية . 
التوكيات: نت العموسية للا لاست 


يمعمتطعت1!1] امعدع كت 
و 00 تت عاد 


الاتفاق - 








ومحيسن الجمعان وسمير 
عبد الشكور ٠‏ وحسين البيثى 
وسعد ميارك ومحمد عبد الجواد 
وسالم مروان وعيد الرحمن 
التخيقى وفهد المصيييح وفريد 
عبد الغنى ٠‏ 

كرة الطائرة : 


الاداريون : صالح الزيد 

وصالح محفوظ وييد دونكلى ١‏ 
اللاعيون : محمد احمد قاسم 

ويسام الخنيرى وتاصر فرج . 





قدم 
© مثل الاتفاق : مبارك 
الدوسرى فى حراسة المرمى 
محمد المغلوث وزكى الصالح 
وصلاح ياخشوين وعبدالله 
صالح فق الدقاع وعمر 
باخشوين وفيصل اليدين 
وسامى جاسم ( وسمير 


هلال ) ق«بقط الوسط وعادل:. 


سلمان وجمال محمد ومرؤان: 
الشيحة ( ومحمد ابوحيدر ) 
ف خط الهجوم ٠‏ 

© ومثل القادسية : وليد الياز 
فى حراسة المرمى ويتدر 
الخالدى وخالد جسام ووجدى 
ميارك وعماد العلى فى الدقاع 
ومحمد الفرحان ولوؤىي 
السبيعى وحمد الدوسرى 
( وعبدائله القروان ) فى خط 
الوسط وطارق العمودى 
وعبد الرحمن يورشيد وخالد 
الدوسرى و( قريد المعيدى ) 
فى الهجوم - 


© قاد المباراة الحكم 
عيد الرحمن الصرامى ولم 
يحالفه النجاح فى كثير من 
الحالات وساعده ابراهيم 
الدهمش وعيبدالله الشنيفى 
وتولى سعيد الشيخ مهمة 
الحكم الرايع 








جريها 


وفهد الطويل وحسن السيد 
واحمد غاتم وعيدالمتعم العراوى 
وحسين الجوشر وعيده يامى 
ومحمد كثو ومحمد عبدرب 
الرضا وعبدالله الرشيد جمال 


محمد البازى : اذدارى - 

اللاعبون : تركى بن سعود 
وايراهيم الجريقاتى وعلى حسن 
وفهد بغدادى وعبدالعزيز 
الشايقى وقايز محمد احمد . 
الرملية : 

قهد الحريى ادارى ويك 
هنرى مدرب ٠.‏ 

اللاعبون : مطر الحارثي 
وعلاء شعيب ورجب غصين 
وصغنق العنزى وسليمان 
الصقير . : 
تنس الطاولة : 

د . محمد الرويشد ادارى ٠‏ 

اللاعيون : صالح عيد القادر 
محمد الخضير مشهور الخطيب 
وماجد بيهام ويتدر العميرى 
ورائد الحمدان ٠‏ 
الدراجات : 

عبد القتاح شرق ومحمد 
عسيرى ومحمد تكروثى وعلى 
ايراهيم وصالح القبييس ومحمد 
الشنقيطي وسمير خان - 
التايكوندو : 

جون كليم وحاتم جميل 
وعبدالله النجراتى . 
المصارعة : : 

سليمان الطلالى محمد نيوي 
وعبدالقاد حسين . 
العابي القوى : 


ابراهيم الجاير وثروت حسن 
واليردوى والهادى العجمى 
وعبدالمجيد مولد ومعيض 
القحطائنى ومحمد الهوساوى 
وخالد الخالدى ومحمد نتبعاوى 
وابراهيم عويران وحمد 
الدويسرى ويوسق الدوسرى 
وعبدالله المسئيدى وهادى 
القحطاتى وصالح الحربي 
ومحمد هوساوى البيشى وسلطان 
عيدالله وناصر الوهينى وشايع 
الشهرانى وعبد العظيم غليوات - 
الجودو : 

محمد المروعى سراج فلاته . 
الاعلاميون : 

متصور الخصضيرى رئسا 
وخالد الحسن اداريا ومحمد 
الرمضان معلق وعنلى الناصر 
معلق ومحمد عزورٌ مصور 
وقتحى العيوطى مصور وعيد 


سيارات 0 


د . صالئح بن تاصر 


الغامدى وكالة الاثباء وحسن 


التركى اذاعة وعبدالله المقحم 
تلقزيون ومحمدا الشقادى 


تلفزيون وعبدالله المسلط 


تلقزيون وصالح العرمج تلفزيون 
وعبدالله الصقية نتلفزيون 
وعبدالله الضويحى الرياض 
ومبارك الدوسرى اليوم وعيدالله 


الحرازى المدينة ومحمود كولك ' 
الندوة واحمد الرشيد المسائية ' 


وخالد الدلاك الجزيرة وحمد 
الضويحى البلاد وعمر باهذيلة 
عكاظ وعبدالرحمن السلوم 


الجيل . 
الوقد الطبى : 
رشيد يشير وعصام 


السمدوئى ولويس : ياناجى 
وفتوح ابراهيم وانطونيو 
جرمشبار وعبدالعزيز الغشيان 
وايزاهيم الغشيان وعبدالرحمن 
اليجيى وطارق الشرقاوى . 


ورجال الاعلام والوقد الطبى . 


وبعض المنتخيات التى لم تغعادر 
بعد وهى الجمباز والكراتيه 
وتنس الطاولة اليولنج والرماية 
والمصارعة وتوجد هناك منتخيات 
القدم والطائرة والدراجات 
والعاب القوى ٠‏ 

للمرة الثالثة نشارك 

وهذه هى المرة الثالتة التى 
تشارك فيها المملكة فى دورة 
الالعاب الآسيوية ات كانت المرة 
الاولى فى عام 141748 حينما 
اقيمت الدورة ف تايلند ثم الدورة 


التاسعة التى اقيمت ف الهند " 


عام 1185م يوقد مكون من 
ملا شخصا . 








بحموئتة هنا لكاء ككامل أوتشاف اد 
0ه '؟ حكم ايها أسبّق 0 5 
تمدع العكارو الم يات 7 متوفنرة. 

-.. ولن متدع الك مكاك مار 



























مونم عي عن لس 


٠‏ من سعق مشيخ:: 

وصف خالد جان قائد 
فريق كرة اليد ( المعتزل ) 
بالتادى الاهلى اداء فريقه قل 
مباراته الافتتاحية للدورى 
امام الاتقاق بان اداء فريقه 
لم يرتق الى المستوى المعروف 
عته كيطل للدورى والكأس 
العام الماضى واشار الجان الى 
أن انخفاضه ريما يعود لانها 
المباراة الاولى للقفريق فى 
الدورى وجاءت بعد فترة 
طويلة من التسوقف عن 
المباريات الرسمية كما قال 





ريان مخاشن 


رزق الزميل عمر مخاشن 
رئيس القسم الرياضى بالبلاد 
بمولود اسماه ( ريان ) جعله 
الله من مواليد السعادة ‏ 



























يصل حتى الآن !! 
ولا المدربين الخواجات .. 


شريات ٠‏ . 
من عصاريها . 


اتصلبهاتف 


:5 [زا ' كنتت حريصا جدا على مشاهدة لقاء الهلال والاتصار 
]'- امس الاول فى كرة السلة 
المعرفتى المسيقة يتواضع استعداد الاتصار من جراء 
٠‏ غدم اتنتظام تدريباته لغياب اكثر لاعبى الفريق 
الاساسيين . ووجود اليعض الاخر منهم خارج المدينة 
مما يعنى انعدام التكافوؤ بين القريقين لكون القريق 
الهلالى اكثر فرق الدورى استعداد! .. 2 . 

بقدر ماهو الحرص على مشاهدة ثمرة المعسكر غير 
القصير الذى دخله الفريق فى امريكا كمرحلة جديدة 
لتغيير صورته واعداده للمتافسة على اليطولة خاصة وهو 
الذى ضم الى صفوفه نجوم الشباب المسقطين فى الموسم 
الماضى .. وصرف عليه الكثير من اجل ان يكون هلالا 
بحق .. ولكته ظل ٠‏ هلال السلة ٠‏ الذى تعرفه .. قلا 
معسكر امريكا غير فيه شيئا 
فى عطائه الذى كان عليه فى الموسم المأضى .- وكيف يؤثر 
فيه وهو الذى لم يصل من امريكا الا فى اليوم السابق 
للمباراة تجاويا مع التسامح الهلالى !! ولم لا ؟ فمانيل لم 


.. لا للاستمتاع بالمباراة 


.. ولا المدرب الامريكى اثر 


سلة الهلال . مشكلةء لا تدلها معسكرات أمريكا .. 
فمعسكرات اامريكا كما قلنا 


'قيل رحيل الفريق لن تجعل من السلة ٠‏ الفسيخ 
. لا تقولوا لتا انها البداية .. فليالى العيد تيان 


. ومعوضين خير . 


00 





الجان بان ممنتوى الفريق 
مرور الوقت ويعد ٠‏ تأقلم 
اللاعيين مع المياريات كما ان 


انضمام اللاعب جوهر الجوهر 


من عكاظ وابوزهرة من 


الاتصار سيعطى الفريق 


مزيدا من القوة ‏ 

ويسؤاله عن مستوى 
الاتفاق فى المياراة قال لقد 
ادى لاعبوه مايستطيعون 
ولكن فارق الخبرة رجح كفة 
الاهلى وعن تاثر الفريق 
الاهلاوى يغيايه قال الفريق 
لم يتأثر بغيابى لوجود البديل 


الكفء والذى يستطيع ملىء 


الفراغ وان شاء الله يكون 
الخير ف اللاعبين الموجودين 
للمحافظة على البطولات التى 
حققناها فى السنوات 


وسلامتكم . 








سرب" و 
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اع جا 2 
ا لسري 


الاعلاتك فى هذه المسَاحَهُ 
نرقم 1116١.٠١‏ 


© من مندوب ٠‏ المديتة :٠‏ 

المدينة المنورة - لم يكن 
المستوى الذى قدمه فريق 
السلة الهلالى مساء امس 
الاول امام الاتصار يعطى أى 
قناعة بجدوى المعسكر الطويل 
الذى دخله الفريق فى ارقى 
الدول تطورا فى اللعية .. ولا 
يشير الى ان ذلك الفريق الذى 
لعب بكامل نجومه امام الفريق 
الصاعد للممتاز والذى لم 
يكتمل لاعبوه فى التدريبات الا 
قبل اربعة أيام فقط على بدء 
المياراة .. هو القريق الذى من 
الممكن أن ينافس على بطولة 
الدورى على الاطلاق .. ولهذا 
فقد استحق الهلال الخسارة 
يعد وقت قت اضاق واحد قرضه 
لاعبو الانصار بحماسهم ق 
الدقائق الآخيرة من المياراة .. 
وكان فى مقدورهم اتهاء 
المباراة فى وقتها الاصلى لولا 
تسرع مصلح الجرق فى لعب 
الكرة التى كانت فى حوزة 
الفريق الانصارى المتقدم 
7 قبل نهاية بست 
عشرة ثانية مكنت الهلآل من 
تحقيق نقطة وأحدة من رمية 
حرة عادل بها النتيجة 
7 ولكن الانصار انهى 
المباراة بفوزه 148/17١‏ رغم 
تقدم الهلال فى الشوط الاول 
4 والمستوى الذى كان 
عليه الهلال ف المباراة لا 
يجعل هناك آية غراية فى 
خسارته حتي وهو الذى كان 
متقدما طوال وقت المياراة 
وبفارق وصل ١١‏ نقطة فى 
الشوط الثانى - 


المديية للإعلان 







اذا كان الاهلى قد فرط فى 
فرص الفوز التى اتيحت له في 
الشوط الاول الذى كانت كفته 
هى الارجح قيه وان لم تكن 
بدرجة كبيرة فان الاتحاد 
ويالذات هجومه فرط فى فوز 
مؤكد فى الشوط الثانى الذى 
رجحت قيه الكقة الاتحادية 
واتيحت لهجومه العديد من 
الفرص لم يحسن حمود 
القرتى او صلاح المولد 
التعامل معها كما يجب . 

ولهذا انتهى اللقاء الذى 
جاء فى مستوى تطلمات 
الجماهير بالتعادل يهدف لكل 
من الفريقين . 

ربما لن ترضى هذه النتيجة 
اى من جماهير القريقين 
فالاهلاويون لم يستطيعوا فى 
الشوط الاول ان يستثمروا 
تفوقهم الذى جاء من خلال 
سيطرة الوسط الاهلاوى على 
جو المباراة يعد اهتزاز وسط 
الاتحاد الذى تأثر ياصابة 
الغراب الميكرة وعدم استيداله 
من المدرب هاوثون رغم تأثره 
بالاصابة ولهذا فقد الوسط 
الاتحادى القدرة على مجاراة 
الوسط الاهلاوى الذى كان 
يفتقر الى الهجوم القادر على 
التفاعل معه واستغفلال 
الضعف المكشوف فى الدفاع 
الاتحادى والمتمثل فى حامد 
عييد حيث كان حسام ابوداود 
بعيدا عن مستواه ودائم 
التراجع للخلف ولم يكن على 
حسين متحركا كعادته ولهذا 
اعتمد الوسط الاهلاوى على 
نفسه ف الوصول الى مرمى 
الاتحاد عن طريق . الترشود 
وخالد مسعد : 
امام التفوق الاهلاوى 
المفروض من وسطه اعتمد 
الاتحاد دفاعا على التمرير 
ابراسى السريع ومن خلال 
ذلك اتيحت للقريق فرصتان 
اهدر الاول حمود يعد ان 
افلتت من يد الحارس وصد 
القائم الايمن للمرمى 
الاهلاوى هدفا آخر من رأس 
صلاح المولد بينما لم يشهد 


وعموما قدم الفريقان 
مباراة ضعيفة قتيا لدرجة 
أنهما لم يسجلا معا سوى 8 
نقاط خلال سبع دقائق كاملة 
من يده الشوط الاول عندما 
كانت النتيجة 4/4 - قالهلال 
كان سيئًا فى دقاعه واكشر 
سوء! فى هجومه الذى اضاع 
الكثير جدا من فرص 
التسجيل وان نشط يعض 
الثىء ى النصف الاول من 
الشوط الثائنى بتحرك منصور 
ومسعود اليامى تحت السلة 
فى وقت كان عطاء الانصار 
موازيا للهلال لعدم انتظام 
تدريياته وكان تجماه 
المعروفان محمد طاهر ويعقوبي 
ابراهيم فى اقل مسنوياتهما 
راقد ومصلح الجرق . 

وق الشوط الاضاق الذى 
لعبه الفريقان يوااصل 
الانصار اندقاعه لسلة الهلال 
امام اتكشاف دقاع الاخير 
مستغلا فى ذلك خروج مسعود 
اليامى ومنصور اليامى يعده 


بخمسه اخطاء فق الدقيقتين 


الاخيرتين من الشوط اللتين 
حول الاتصار فيهما المباراة 
رأسا على عقب ليقفرضص 
سيطرته على الشوط الاضاق 
مستغلا مرة اخرى خروج 
يوسف العصيمى من الهلال 
بخمسة اخطاء لينهى الفريق 
الاتصارى المياراة متقدما 
بعد ان كان الهلال 
متقدما فى الشوط الاول 
ااا 

















المرمى الاتحادى خلال الشوط 
الاهلاوى الا كرة مباغتة من 
فيصل عديق استقرت على 
يسار حسن عطية ٠‏ هدفا ٠‏ 
اعترضت عليه راية رجل 
الخط مع صافرة الفودة 
لوجود حسام وعلى حسين ق 
موقع تسلل وفرصة الهدف 
الذى سجله على حسين ىق 
الدقيقة 4 بهدية سخية من 
حامد عبيد عندما حلى كرة 
داخل منطقة الجزاء الاتحادية 
ليستغلها على حسين بيسراه 
هدقا اهلاويا يتتهى به الشوط 
الاول وكذلك المستوى الافضل 
الذى كان عليه الاهلى معظم 
فترات الشوط الاول 

الشوط الثانى مع بدايته 
شهد تقييرا فى تشكيلة 
الاتحاد حيث استبدل الغراب 
» المصاب » بالقوال الذى 
اعاد للوسط الاتحادى حيويته 
ورجح بالتالى كفة فريقه خلال 
هذا الشوط الذى دانت فيه 
الكرة للاتحاد وبالتالى نشط 
الفريق ككل فتوالت هجماته 
على المرمى الاهلاوى من كل 
الجهات ولو وفق هجوم 
الاتحاد لخرج فريقه فائرًا كما 
كان لتألق الدفاع الاهلاوى 
الذى برز قيه منصور حسين 
دور كبير فى خروج الاملى 
متعادلا . 

امام التفوق الاتحادى 
الواضح فق الشوط الثانى 
انيحت للاهلى فرصتان الاولى 
من كرة مرتدة استغل فيها 
خالد مسعد سوء التغطيه من 
حامد عبيد ولعب كرة قوية على 
راس منطقة الجرّاء صدها 
حسن ٠:‏ عطية:-والثانية اتيحت 
لابوراس اخترق بها دقاع 
الاتحاد لكن خالد غراب تمكن 
من انقاذها فى الوقت 
المناسب . 

لعب القريقان بطريقة 
واحدة هى 5-5 -" وان 
اختلقف الفريقان فى طريقة 
التنفيذ حيث استمر الاتحاد 
ف الاداء الرأسى وتركز ادائه 


هذا ما حدث 

على طاولة التحكيم !! 

كاد مسجل المباراة ان 
يتسبب ف كثير من المشاكل 
بين لاعيى القريق وحكام 
الساحة .. فعندما كانت لوحة 
التسجيل تشير الى تقدم 
الهلال 5٠/655‏ تحولت يعد 
تسجيل الاتصار لنقطتين الى 
2*0 للهلال لتسجيل 
الطاولة النقطتين .للهلال بدلا 
من الانصار .. ويعد جدل غير 
قصير اضيفت النقطتان 
للاتصار ولكن رصيد الهلال 
ظل كما هو 550 نقطة .. وق 
الدقيقة ١6‏ من الشوط الثانى 
يعلن حكم المياراة البسيوتي 
حصول لاعب الانصار يعقوب 
أيراهيم على الخطةً الخامس 
حسب ما هو مدون ف ورقة 
التسجيل بنيما كانت اللوحة 
تشير الى وقت طويل ان على 
يعقوي عليه ثلاتة اخطاء قبل 
خطأه الاخير وليس اربيعة 
اخطاء .. وبعد جدل طويل 
آخر بيد! اللعب دون ان يخرج 
لاعب الانصار من الملعب 
وهذا خطأ الطاولة بالطبع 
قيلاحظ اليسيونى أن يعقوب 
لازال فى الملعب فيوقف اللعب 
ويطلب خروجه ويعلن 
احتساب تنكتك فاول على 
الانصار ولكنه عاد وتغاضى 
عنته !! كما ان المسجل كان قد 
تسيب ف أشكال سايق عندما 
احتّسب احد الاخطاء 
الشخصية لأحد لاعبى 


هم سم كرك 17 را لس نيتتة تلمفنوت : ©/ا/اك ‏ 5 






ص١‏ سمرم »ياه 


القائم الاهلاوى الايمن انقذ هذه الكرة من راس حمود القرنى 


قليلا بعد دخول الفوال فالاهلى 
اعتمد على تبادل المراكز بين 
لاعيى الوسط الرشود وخالد 
مسعد مع احد راسى الحرية 
فى محاولة لاختراق الدفاع 
الاتحاد ولم يستقد مدرب 
الاهلى من الثغرة المكشوفة فى 
دفاع الاتحاد المتمثلة فى حامد 
عبيد ولو ركرٌ هجماته من هذه 
الثغرة لكشف مرمى الاتحاد . 
الوسط الاهلاوى فى الشوط 
الاول كان هو المتسلط على 
المباراة يقيادة قيصل عتيق 
٠‏ ضايط الرتم ٠‏ الافلاوى 
وديناميكية خالد مسعد .مع 
لياقة الثنائى المنسى والرشود 
وامام هذا التفوق ضاع 
الوسط الاتحادى الذى بقى 
فيه المحضار وحده يجامد مع 
الجتاحين الظافر ومحفوظ .. 
ولهذا بقى دفاع الاهلى فى 
امان باستثناء كرتين ازعجته 
قليلا الا ان الحضور المتميز 
لقلب الدفاع الاملاوى منصور 


موامسة يحرى للتجارة.نمر 90277 


نت بكر هوه 68 الق إل فط ل ين ف حوالشىا لم رعس الاير ٠‏ لامتقمط ا 
تيون : 41/96 33 ١ه‏ مؤيسة طهالمقاريه: تر -.-- 3855522148 





حسين كان علامة بارزة فى تلك 
المنطقة الاهلاوية . 

الاتحاد لعب بطريقته 
المعتادة واسلوبه المعروف 
ولكن اصاية الغراب اثرت على 
قاعلية الفريق فى الشوط الاول 
ونجح الفريق فى فرض وجوده 
التام على مجريات اللعب فى 
الشوط الثاني وهدد المرمى 
الاهلاوى بالكرات الراأسية 
والتمريرات القاتلة من الفوال 
كما وقف الحظ مساندا لدقاع 
الاهلى الجيد فى اكثر من كرة 
خاصة مثل التى ارتدت من 
العارضة للقرنى لكته لم يجيد 
التعامل معها ومثلها تلك التى 
شق بها صلاح المولد طريقه 
وسط الدفاع الاهلاوى ثم 
لعبها لينقذها المبدع منصور 
اذا كان الهجوم الاتحادى 
قد ظهر فى الشوط الثانى 
فيعود هذا لنشاط وسطه بعد 
دخول الفوال وهدوء اعصاب 









































الانصار سلة 


الانصار على زميله محمد راقد 
وهذا الخطأ كاد بدوره افساد 
.. وعموما كانت 


جو المباراة 


الطاولة بعيدة جدا عن جو 


المباراة وعلى اتحاد السلة 
مراعاة ذلك فالدورى فى أوله 
وهذا ما حدث فكيف سيكون 
الحال ف القادم ؟ 


المديتة. المنورة العدد 6م20 
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تصوير محمد عوض 


لاعبيه .. رغم اهتزان خط 
الظهر بسبب الحالة التى كان 
عليها حامد عبيد والتى ادت 
الى ارياك جميع زملاته 
باستثناء خالد غراب الذى 
اكد ان دقفاع الاتحاد لا 
يستغنى عنه رضى هاوثون او 
لم يرضى . 


المباراة في مجملها اعادت 
الحيوية للكرة ولبست ثوب 
الاثارة من يدايتها وتميزت 
بالروح القتالية من الفريقين 
وانتهت بالقبلات كما بدات 








العسنكاى الى ثبابيا : بطولة 
العالم العسكرية لكرة القدم 
التى سستتام بسوريا ل العام 
القادم وذلك بعد قورده يى 
ساراة العودة التى اقيست 
بالدوشة سساء اول اسن على 
مبتحب دولة الاسارات العد نيه 


التحدة العست بى بئلاتة 





اهداف مقابل قدب 





وكانت ساراة الدفاب بين 
العريقس قد أنبتهث نونز 
منتخب الامارات دهدف مشابل 


© من مندوب المدمنة 
المدينة المنورة - فى اولى 
اسابيع دورى كرة اليد لعيق 
الدرحة الاول فاز الروضة عار 
احد ١3 1١١‏ بعد إن 
شوط المباراة الاول بتعادل 
الفريقين م 2 





آر بعة هد اف رومافنية فى الشباك النوساوية 


فاز متنتب رومانيا على 
منتخب النمسا ؟/صفر ف 
مباراة كرة القدم التى اقيمت 
بينهما فى بوخارست ف اطار 
تصفيات المجموعة الاول 
ليطولة كاس الامم الاوروبية 


لكرة القدم . 
وكانت نتيجة الشوط الاول 
١/صفر.‏ 


وسجل اهداف الفريق 
الرومانى اللاعبون ايوفان 
( هدفان ) ولاكاتوس ( هدف 
واحد ) وهاجى (هدف 
واص ) , 

وادار المياراة الحكم 
الفرنسى جيرار بيجو . 

وفيما يلى تشكيل 
الفريقين : 


النمسا : ليندنيرجر - 
ميسلندر - يراوتدر - وحل 
محله ياكولت - فابير - 


يوماتئيا: موراروق - 
ايوفان - بيلدوديشىي - 


تايف تمق 
ع مؤسسة 0 
اه المثرات دالقوا رط 
كانت انزاعا 
ينول ممؤهيصوت قو كازج ا معت 
ودقة د أراءائفيل/ نرتصالت بالل.9م 35 
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لاشك انك قد ققبت يوما دراسبا ممتعا دوم أعسل ‏ ' 


+ ى عداية عامك الدراسى الجديد ‏ وتامل ان تكون قد 
؛ستعدنت تماما لاجتباز المرحلة' التى وضلت 'اليهة ٠‏ 
مفضل حجهدك واجتهادك فحافظ على اداء واجباتك اولا: 
ماول واستمع لتصائج معدميد تضمن النجاح والفورٌ 





الرياض ( واس ) صدرت مؤخرا الطبعة 
الاولى من كتاب ٠‏ السياسة الخارجية 
السعودية ء تاليف الدكتور عبدالله سعود 


القباع . 


ابوت ايكترونية #إمقاسات 8/6 ع قل 
ينس ول - للمكاتب - للد واشرالتكومية ‏ لامسالشنيا -لنتادك 





الطبعة الاونى من كتاب 


وقد جاء الكتاب الذى يقع في ©1١14‏ صفحة من 
الحجم المتوسط ف اثنى عشر فصلا استعرض 
فيها المؤلف السياسة الخارجية السعودية 
وتطورها واهدافها .. كما عرض الى وسائل 
وادوات الدبلومات السعودية وعلاقات المملكة 
بالدول العربية والعالم الاسلامى واورويا 
والولايات المتجدة والاتحاد السوفبيتى وكذلك 


استتيملون. 2140146 
تلميون. دناه ك1 


الدمام ( واس ) اعد قسم الآثار والمتحف 
بالادارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 
مؤخرا دراسة متكاملة ومقترحات لتطوير 
جزيرة تاروت بما يتوافق وطابعها القديم .. 

واوضح اخصائى الآثار بالمنطقة وامين 
1 المتحف الاقليمى بالدمام على صالح المغنم 
ا ان الدراسة اشتملت على اربعة ابواب 
ا تضمنت تعريفا بالجزيرة والعمارة 
التقليدية بها ودراسة استبيانية لتطويرها 
ومقترحات لابراز معالمها التراثية الشعبية 
وصلاحيتها كمعلم سياحى اثرى .. 
. وذكر ان الدراسة اوصت بضرورة اعداد 
دراسة علمية وفنية متخصصة للمحافظة على تراث 
الجزيرة المعمارى والعناية بحرفها التقليدية 
واجراء مسح شامل ومقصل لكل حى ويلدة 
بالجزيرة لحصر المبانى القديمة ومواقعها 
ومساحتها ونوعيتها... واقترحت الدراسة وضع 
برامج تدريبية بمعاهد التدريب المهنى لتدريب 
الايدى المحلية على الحرف التقليدية والبناء القديم 
وكيفية ترميم تلك المبانى القديمة .. ودعت الدراسة 
الى الابتعاد عن التخطيط العشوائى الذى يؤثر على 
طابع الجزيرة القديم . 





سياسة المملكة التفطية وقد تضمن الكتاب 


ملاحق ليعض المعاهمدات والاتفاقيات التى 
ابرمتها المملكة مع بعض الدول وكذلك 
احصاءات باسماه الشخصيات التى تعاقيت على 85 
المناصب الرسمية القيادية وسفارات المملكة 


والبعثات الدبلوماسية . 








الدمام ( واس ) تشارك المملكة 
ممثلة بوزارة اليرق والبريد والهاتف 
بمعرض الاتصالات تليكوم /41 
الذى سيعقد فى جنيف بسويسرا 
خلال عام م القادم وسيقام 


جتاح المملكة تحت شعار المملكة 
العربية السعودية بوابة العبور 
للاتصالات بالعالم . 


وييرنز الجناح دور المملكة 
الريادى وتشغيل نظام اتصالات 
دولى متكامل من خلال المجسمات 
والنماذج والصور والشرائح 
والافلام والنشرات والكتيبات والنتى 
سيتم عرضها خلال المعرض 
' بالشبكات الداخلية والدولية 
وامكاناتها الخاصة بالعبور مع 
امكانية زيادتها ورفعها مستقبلا 
بالاضافة الى ابراز النهضة 
الحضارية التى تعيشها المملكة فى 
مجال الاتصالات من خلال الادارة 
الفعالة لمرافق الاتصالات وعملية 
التشغيل التى تتم بواسطة المواطنين 
السعوديين الاكقاء . 
وقد شكلت وزارة البرق. والبريد 
والهاتف لجنة تحضيرية لوضع 
التصاميم الخاصة بجناح المملكة . 





القاهرة ( الوكالات ) 
نجح علماء المركز القومى 
لليحوث فى استنياط مركيات 
كيماوية جديدة تعمل على 
تثبيت الاسمدة الازوتية ل 
الترية مما يؤدى الى تقليل 
الفاقد منها وزيادة كقاعتها . 

وصرح الدكتور عبد الخالق 
مراد الاستاذ يمعمل الاراضى 
واستقلال المياه والباحث 
الرئيسى انه باستخدام هذهو 
المواد الكيماوية التى تمنع 
تحول مادة الامونيا الى تترات 
امكن زيادة الخضروات 
ومحصول القمح والذرة ينسبة 
تمراوح بين 5٠١‏ و88 فى 
المائة . 

واشارت الدراسات الاولية 
التى اجراما المعمل ان 
الاسراف ف 
الاسمدة الازوتية ادى الى رقع 
الفاقد متها فى مصر الى اكير 
من 55 في المائة احيانا 


استخدام 






جريدة يومية جمامعّة 


وت ال ا 
ا آمللاها 
على عتشهان ححا 












الجدير بالذكر ان ادارة الآثار قامت بمسح 
الجزيرة وعيتت المواقع الأثرية بها كما اجرت 
حفريات بيعض المواقع لتحديد مواقعها الآثرية 
واجرت دراسة ميدانية للتعرف على الحرقيين 
5 والحرف التى يزاولونها كما عملت على ترميم القلعة 
3 الأثرية بالجزيرة والتى يعود تاريخ بتائها لسنة 


لعس م ه5850 الفكر 


كتنب : أحمد سعيد مصلح : 

تم تكثيف دوريات سلاح الحدود 
والدقاع المدنى بجدة والدوربات الراكبة 
والراجلة على ساحل جدة الشماى لمنع 
المواطتين والمقيمين من السباحة . 
وصرح ( للمدينة ) المقدم عبد الله يجود 
الرابغي مدير الدقاع المدنى يجدة ان 
ذلك يأتى بناء على اوامر صاحب السمو 
الملكى الامير نايف بن عبدالعزيز وزيد 
الداخلية وبمتابعة من كيار المسؤولين 
وبعد تكرار ظاهرة الغرق ف البحر ‏ 

هذا ويتضح أته بعد تكثيف الرقابهة 
على ساحل البحر لم تقع اى حوادث 
غرق حيث شددت الرقابة وانشىء عدد 
من ابراج المراقبة وتم وضع لوحات 
تحذيرية بذلك . 


د . الزيد يشفقد المدارس فى اول يم 


© من مندوب المديئة : 
جدة : قام مدير التعليم بالمنطقة الغربية الدكتور عبدالله 
الزيد يجولة صباح امس السبت على عدد من المدارس فى مختلق 
المراحل حيث تفقد الاستعدادات 
والامكانيات التى وقرتها الدهلة 
للطلية مع بداية العام الدراسى 
الجديد 5-17١اه ‏ 
كما امر الدكتور الزيد بسرعة 
الاهتمام بايصال الكهرباء الى 
مدرسة ابى سفيان الجديدة بيتى 
مالك الشرقية . 
كذلك طلب سرعة تزويد 
المدرسة بالاثاث اللازم 
لا 
دورة مسائية جديدة 





حجيسزان/اسماعيل | احمد 
اسماعيل . 
تم فى مركن التدريب المهنى 
بجيزان قبول الدورة المسائية 
الخامسة وقد يلغ عدد المتدربين 
فيها ( )١1١١‏ متدربين حيث ثم 
توزيعهم على الاقسام التالية : 
قسم السيارات لال متدربيا 
وقسم الكهرياء ؟ متدربا والتبريد 
والتكييف 5١‏ متدربا والنجارة ١8‏ 
متدربا والالمنيوم ١7‏ متدريا .. ذكر 
ذلك مدير المركز الاستاذ سعيد 
عبد الله الشهرانى واضاف بان من 
المزايا التى ستصرف للمتدرب هى 
ريال مكافاة شهرية بالاضافة 
الى تامين الملابس والاحذية وجميع 
لوازم التدريب كما سيتم تأمين 
سكن للمتدربين القادمين من خارج 
المنطقة وفى نهاية هذه الدورة التى 
بدات فى ؟ محرم الجارى وتستعر 
مدة زستة اشهر) سوف يتم 
صرف ( 5٠٠١‏ ) ريال لكل خريج ٠‏ 






ها ودر 


- 


02 
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© من سليمان الشرارى : 


الجوف هجم احد الثيران على مزارع بعدينة طيرجل مما ادى الى 
اصايته بعدة جروح ادخل على اثرها مستشفى طيرجل العام . وكان 
المزارع المذكور قد اعتاد ان يعطى العلف لابقاره 


المخصصة لها في مزرعته 


منخ الساحة فى الساخل الثمالى لمدينة جدة 


3 


لننننا 






تورونتو/كندا ( 1.فب ) كشفت صحيفة 
تورونتى ستار امس الاول الجمعة ان مواد 
كيماوية تساعد على عدم انطفاء السجائر 
بالاضاقة الى مواد اخرى لها خصائص عطرية 
تدخل فى مكونات تيغ السجائر . 

وذكرت الصحيقة مستندة الى وثيقة حكومية 
ان تبغ السجائر يحتوى على تريتتين ولك 
واسيتون بالاضافة الى نسبة من البوتان 
والتشادر واليروبان والرماد البركانى وذلك لكى 
تظل فى حالة اشتعال . 

وتكشف الوثيقة التى حصلت الصحيفة على 


فاع الثور نشاجم صاحيه !! 








فى الحظيرة 


لكته يوم الخميس الماضى 
فوجىء بهجوم احد الثيران 
عليه وقد حاول الهرب لكن 
المحاولة فشلت بعد ان وجد 
باب الحظيرة قد اغلق خلفه 
تلقائيا ولم يتمكن من فتحه 
بسرعة مما مكن الثور الهائج 
منه وخرج من هذا الصراع 
الذى دام عشر دقائق 
خلالها بجراح متعددة كما 
اخترق احد قرنى الثور اليد 
اليسرى لذلك المزارع مما 
احدث تزيفا حادا تعرض على 
اثره لنوبة قلبية كادت تودى 
بحياته لولا عناية الله 
سيحانه وتعالى وقدوم احد 
عمال المزرعة ليتقذه وينقله 
الى اللستشفى الذى لا يزال 
يعالج به الى اليوم'. 
























وفاة اشهر المصورين 








ف جامعة 


الملك سعود 

الرياض (واس) 
قررت جامعة الللك سعود 
بالرياض اذراج اللغة 
الاسبائية فى متاهجها 
الاختيارية بكلية الآداب 
بالرياضن . وسييدا 
تدريس اللفة الاسبانية 
مع بداية العام الجامعى 
الجديد 5-17١اهد.‏ 

ودكر مدير مركر 
اللغات الاوروبية بكلية 
الآداب بالجامعة فل 
تصريح لصحيفة رسالة 
الجامعة الاسبوعية فل 
عددها امس ان الدراسة 
فى برنامج اللقة 
الاسبانية قد بدات 
اعتبارا 
السيث ٠‏ 


















من امس 

















جدة ‏ على احمد الغامدى : 


يقوم حاليا مركز الابحاث 


نسكة منها بموجب القاتون الكندى الخاص 
بالحصول على المعلومات عن ان تبغ السجائر 
يحتوى ايضا على اضافات مختلفة يهدف 
اعطائه نكهة افضل . ومن بيتها ( مواد 
كحولية !! ) والفاكية المجففة وخلاصة الفائيليا 
والتعناع والعسل فضلا عن بعض انواع 
العطارة مثل الفائيليا والقرفة . 

وقد ظلت هذه القائمة سرية حتى الآن الا 






































باريس ( 1.فبب ) توق جاك هنرى لارتيج وهو 

من اشهر المصورين ف القرن العشرين امس الاول 
الجمعة عن ؟1 سنة فى مستشفى نيس جنوب 
شرقى فرنسا . 

وقد اكتشف لارتيج اخيرا رغم أنه التقط اول 
صورة فوتوجرافية وهو ف الثامتة من عمره . وقد 
تخصص فق تصوير مظاهر الحياة المرفهة واقام اول 
معرض وهو فى سن التاسعة والستين فى سنة 15577 


الزراعية بالتعاون مع منظمة 
الاغذية والزراعة يمشروع 
بحث متكامل لمكافحة حشرة 
سليدى الموالح. وهذه 
الحشرة تاقلة لمرض 
الاخضرار على الموالح حيث 
تموت اشجار الليمون 
واليرتقال واليوسقفى يسبب 





ااال يننا بيد بيد ايد لذ الا اذ ل علد لد اا يد ةذ + +1 +39 
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ان شركات السجائر الكيرى فى كندا اتفقت على 
اذاعتها شريطة عدم تحديد أى من هذه 
العناصر لاى من الشركات . 


ال 








الطبيعية البريطانية 


م لعو ان الدراسات قد 
بريطانيون من إن | اظهرت ان الرذاذ 
الرزاد الحمهع | اكثر حموضة من 
والتلوج ابان التكوث | مياه الامطار وقد 
اكثر خطرا وتيريهة | يسيب مقاطر 
للبيثة من الامطار | واضرارا للاشجار . 
الحمضية . واضاق المجلس 

وقال مجلس ان الثلوج الحمضية 
ابحاتث البيئة التى تذوب 3ق 


طوكيو (دب.!) ذكرت امس احد 


الصحف اليابانية ان تحليلا كيميائيا اجرى 
على ادوات حجرية اكتشقت ق مقاطعة مياجى 
الواقعة شمال البايان يوحى بان الانسان كان 
يعيش فى مجموعة الجزر اليابائية فى المراحل 
المبكرة من العصر الحجرى القديم او متذ نحو 


الف عام . 





سجلدة - حنى مششرفة 
شاع الصحافكة 
صب 4 الرمالبيدي 1121١‏ 
النتميروالاارة وقارإلعلم 
وككائةالديئه” للإطلاك 
ت-١707161‏ 2ن شطوط) 
تلكش ل5 قلاط مالا 401356 


ق شهر مايو الماضى 


في متحف الفن الحديث فى نيويورك بفضل 
الامريكيين الذين اكتشفوا المصور الشهير . 


وقالت الصحيفة ان هذا التحليل قد اجراه 
ماسيوناكانو الاستات المساعد بجامعة اوبيهير 
لعلوم تربية الحيوان بمدينة اوييهيرو بمقاطعة 


هوكايدو حيث عثر على دهن حيوانىي على سطح 
ست ادوات حجرية اكتشفت ف مديتة قوروكاوا 






هذه الحشرة الناقلة . 

وتتكاثر هذه الحشرة ق 
. المنطقة الغريية والمنطقة 
الجنوبية القربية ويسعى., 
المركز الى محاصرتها والقضاء 






الانثهار والجداول 
المائية تهدد كذلك 


حياة الاسماك 42 ذى لا تندشر ف بقية 

8 . - | مناطق المملكة ويستمر.هدا ا 
والاحياء المائيسة | إوى ال ثلاث سفوات 

الاخرى . لبحث حوالى ثلاث سنوات 


وقد وصل الى جدة خبير من 
متظمة الاغذية والزرعة . 
الدوتية للمشاركة فى هذا 
البحث والذى يعلق عليه المركز 
املا كبيرا فى القضاء اء على هذه 





واستقل اربعة مغاربة 
وثلاثة لبثائيين واثنان 
من السوريين 
وفلسطينى واحد من 
اقراد اتطاقم زقيق 
أنجاة يعمل يمحرك . 
وكانت سفينة 








الخرى وطائرات: 
هليكويتر قد انقذت 









مكاتيناومراسلونا قي الجاوج 
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